
SoftBank 


SoftBank 740SC 

Starter Guide 使い方ガイド 

Includes An English First Step Guide 




このたびは、 So け Bank 740 SC をお買い上げいただき、 
まことにありびとラございます。 




参 SoftBank 74日 SC をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いく 
ださい。 

参本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。 

♦本書を万一紛失または損傷したとさは、お問い合わせ先 (© P .] ] 8) までご連 
絡ください。 

•ご契約の内容により、ご利用になれるサービスび限定されます。 


SoftBank 740 SC は、 3 G 方式と GSM 方式に対応しておりまず。 






ソフトバンクは、はじめていまず。 
続けていきます。環境への取り組み。 



請求書^電子化 

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 

紙資源削減を実現します。 

申込書^電子化（一部） 

従来の申込書による受付をやゆ、オンライン受付を開始。 

紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめていまず。 

個別包装箱^小型化 

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を巧進し、 

省資源に貢献しまず。 

取扱説明書^薄型化 

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。 

詳しい説明は We b でご案内することで、無駄な紙を使いません。 
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そろつていまずか？ 

付属品を確認しましよ3 

電池パック [ SC 巨 ATI ] 



取扱説明書をダウン□—ドしましよ3 

ソフトバンクモバイルホームぺージから、このケータイの詳しい使い 
かたをまとめた取扱説明書 ( PDF ファイル)びダウン□ードでさます。 
本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひ 
ご活用ください。 

http :// www . softbank . jp / nnb / r / support /740 sc / 


740 SC の充電には、ソフトバンクび指定した充電器(オプシヨ 
ン品)を使用してください。 

Samsung New PC Studio は、 SAMSUNG ホームぺージ 
( http :// jp.samsun 旨 mobile . com / pc / lineup / 

740 download . html ) からダウン□-ドできます。 
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安全のために 


分解-改造-八ンダ付けなどお客様による 
<度理をしないで < ださい。 

乂災-けび-感電などの事故または故障の原因 
となります。また、電池パックの漏液 • 発熱 • 破裂 • 
発乂などの原因となります。 

電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象 
となります。 



落としたり、投げたりして、強い衝撃を与 
えないで < ださい。 

電池パックの漏液 • 発熱 • 破裂 • 発乂や乂災 • 感電 • 
故障などの原因となります。 



濡5さないでください。 

水やぺットの尿などの液体び入ったとさに、；'需 
れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電 
すると、発熱•感電•乂災-けび-故障などの 
原因となります。 

使用場所、取り扱いにごを意ください。 




画 


み 


本機-電池パック-巧電器を、加熱調理機 
器（電子レンジなど）-高圧容器（圧力塞な 
ど）の中に入れたり、電磁調理器 （ IH 調理器） 
の上に置いたりしないでください。 


電池パックの漏液-発熱-破裂-発乂や、本機 
と充電器の発熱-発煙-発乂-故障などの原因 
となります。 


高温になる場所（乂のそば、暖房器具のそば、 
直射日光の当たる場所、炎天下の車内など） 
で巧電-使用-放置しないでください。 

機器の変形-故障や電池パックの漏液-発熱 • 
発乂 •破裂の原因となります。また、ケースの 
一部び熱くなり、やけどなどの原因となること 
びあります。 
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本書の 

見かた 

操作説明の記載方法など、このマニュアルの見かたについて説明しまず。 

記載している画圃ホ、実際の画面と異なる場合びありまず。また、本書のイラストはイメ ージイラス 
卜であり、実際の商品とは形状び異なる場合びありまず。 

操作説明の省略のしかた 

因 ► r 設赴 ► 「ディスプレイ設定」 ► 「壁紙」 


目的の項目を反転表示して因（選択）を押す操作を繰り返すことを示します 
押すボタンを示します 


操作説明の記載方法 


見出しと概要が 
書いてあります 

この香号順に 
操作します 

ケータイの画面です 
操作の内容です 


- メインメニュースタイルを r スタンダード」の r ブラック」に 
設定したが態の手順や画面をまに記載しています 


参照巧です 
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別の操作方法を示します 


補足やを記などを記載し 
ていまず 


操作手順を省略して記載 
していまず 


























使う前に覚えておこう 

マナーを守ろ5! . 6 

セ丰ュリティが策は万全に！ . 8 

ボタン’本体各部のなまえ . 10 

さあ、電源を入れてみよう! . 12 

アイコン•マークの意味 . 14 

めざせ！で字入力達人 . 16 

好きなメールアドレスにしよう！ ....... 18 









7 ナ ーを 

守ろう！ 

携帯電話はマナーを守って快麵こ使いましょう。 


気持ちよく使いたいか5、るくの人の迷惑になるこ 
マナーを守りましよう とがありまず 

混雑した場所では、電源 
を切るようにむびけてく 
ださい。 


動して使用してください。 



電車の中では、周りの方 
にご迷惑にな 5 ないよう、 
ごを意ください。新幹線 
①中では、デッキなど迷 
惑にならない場所まで移 


願 


r Mil A ， 

レストランなどの静かな 


A 

場所では、声の大きさに 
ミち意しましよう。マナー 
モードをご利用 <ださい。 

材 

£222. 


映画館、劇場、美術館など 
での鑑賞中や図書館など 
では電源をお切りくださ 
い。 


を全のために使用が禁止されていまず 


留 



運転中は、携帯電話を使 
用しないでください。交 
通事故の原因になりまず。 
運転中の携帯電話の使用 
は罰則の対象となる場合 
びありまず。 



病院、研究所など携帯電 
話の使用び禁止されてい 
る場所では、電源をお切 
りください。医療機器な 
どに影響をおよぼず場合 
びあ0まず。 





本機の電波により運航の 
安全に支障ををたず恐れ 
びあるため、航空機内で 
は電源をお切りください。 


機内で携帯電話び使用で 
きる場合は、航空会社の 
指示に従い適切にご使用 
<ださい。 


mu 


乗り物の優先席近<で 
は電源をお切りください。 
ペースメーカな ど生命に 
かかわる機器に影響をお 
よぼずことびありまず。 


/ ^ \ ゴルフ場など野外で雷 

鳴び聞こえたときは、落 
、V 雷の恐れびありまずので、 

使用しないでください。 
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セ夺ュリティ対策は 

万全に！ 


迷惑メールび届いたり、他人に操作されたりしないためにも、 

ケータイを使う場合、トラブルを未然に防ぐための巧処も必要でず。 


こんなメール•電話にご用/こ X 


迭惑メールの巧策には 

ソフトバンクは悪質な迷惑メールをブ□ック 
ずる機能を用意していまず。迷惑メールブ□ッ 
ク機能の設定には r 個別設定」と r かんたん設 
定」びありまず。トラブルを防ぐため、これらの 
設定をおずずめしまず。 


各迷惑メールフイルタを個別に設定します。 

I なりずましメール/ともだちメールちむ設定* * * * 1 
/未承諾広告メール拒否設定/ URL リンクメー 
I ル拒否設定/受信許可/拒否設定/海がか 5 の 
拒否設定の設定がでさます。 


規制レベルを指定し、き迷惑メールフィルタを一 
括で設定できまず。 

規制レベルがには r 推奨ブ□ック設定(標準)」 
「ケ—タイ/ PHS 設定（中）」「きつずオススメ 
JiS 定(強)」びあります。 _ 


設定手順 

因 ► r 設定•申込」 ► r 各種変更手続き」 ► r メー 
ル設定 (アドレス • 迷惑メール等)」►暗証番号 
を入力 ► roK 」 ► r 迷惑メールブ□ック設定」 


手順は将来、予告なしに変更ずることがありまず。 


それでも届く迷惑メールは… 

迷惑メール申告窓口 

stop@meiwaku.softbankmobile.co.jp 


*1 : r ともだちメールミむ設定」には rs! 電話帳バック 
アップ」への加入び必要でず。 

*2: 各設定の詳細については、ソフトバンクモバイルの 

ホームぺージ ( ht か:// www . softbank . jp ) をご確 

認ください。 


個別設定 かんたん設定 
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暗証番号で身を守る 

暗証番号には、下①已種類びありまず。 

操作用!!音証番号 

操作時に使用ずる暗証番号で、お買い上げ時は 
「9999」に設定されていまず。番号はご自分 
で変更ずることびでをまず。 

変更手順 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► r 暗証番 
号変更」►暗証番号を入力►新規暗証番号を 
入力►新規暗証番号を再入力 

入力した暗証き号は「****」で表示されまず。 

交換機用隔正番号 

本機ご契約時にミ夫めた4巧の数字でず。ご契約 
内容の変更や一般電話か5本機を操作ずると 
をなどに必要です。 


凳着信規制用暗証番号 

交換機用暗証番号と同じでず。 

入力を3回続けて間違えると、発着信規制ヴー 
ビスの設定変更びできなくなりまず。続けて間 
違えた場合、発着信規制用暗証番号と交換機 
用暗証番号の変更び必要となりまず。 

PIN コード/ PIN 2 コード 

USIM 力ード用の4〜8衍①数字でず。 

PIN コードを有効にした場合は、電源を入れた 
とさに必要でず。 

PIN 2 コードは通話料金上限設定などを変更 
ずるとをに必要でず。 

入力を3回続けて間違えると、 PIN □ック状態 
になりまず。 PIN □ック解除コードについては、 
お問い合わせ先 (© P .118) までご連絡くださし、。 

USIM パスワード 

USIM パスワードを有効にした場合は、他の 
USIM 力ードを使用ずるときに必要でず。 


ごを意 < ださい! 


操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番哥ま、お忘れにならないようにごま意ください。 
万一お忘れになった場合は、所定の手続きび必要になります。詳しくは、お問い合わせ先 (© P .1 1 8) までご連絡 
ください。 

操作用暗証番号や交換機用暗証番号、発着信規制用暗証番号は、他人に知られないよラにごま意ください。 
他人に知られ悪用されたときは、その損害につし、て当社は責任を負しか、ねますので、あらかじめご了承ください。 
PIN □ック解除コードを10回続けて間違えると、 USIM 力ードび□ックされ、本機を使用できなくなります。 

円 N □ック解除コードはメモに控えるなどして、お忘れにならなしけうにご注意ください。 

USIM 力ードび□ックされた場合、□ックを解除する方法はありません。お問し)合わせ先 (© P . 11 8) までご連絡く 
ださい。 
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ボタン•本体各部のなまえ 


0 


着信ライト - 

着信時や不在着信、メール着信 
などびあるとをに点滅してお知 
5せしまず。 


ディスプレイ 


マルチフアンクシヨンボタン — 

(を回回自） 

メールボタン/左ソフトキ - 

個） 

ミュージック/文字ボタン（图) 
クリア/バックボタン(阿） - 

開始ボタン （[ Z ]) - 

ダイヤルボタン（区互〜区互） - 


* ボタン（区為） - 

絵文字を入力するとをなどに 
使いまず。 


= Soft Sank 



1 あ 〇 か 〇 

I . @ ム ABC 〇 


4志 I 。5品 • 6 



レシーバー（受話口） 


メインメニューボタン/ 

中央ソフトキー（因） 

Yahoo ! ケータイボタン/ 

ちソフトキー(因） 

イヤホンマイク端子 
イヤホンマイク（オプション品） 
を使ラとき、ここに接続します。 

スイッチボタン（國） 

スイッチバーを表示しまず。 

電源/終了ボタン（[3) 

メモリカード端子 
メモリカードに写真やデータを 
保巧でさまず。 

#/マナーボタン (区互） 

記号を入力するとをなどに使い 
まず。マナーモードの設定や解除 
にち使いまず （1 秒拟上巧ず)。 
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マイク（送話口) 






































































さあ、電源を入れてみよう! 

あらかじめ巧電をしておいてから、電源を入れてみましよう。 

毎日使うケータイだから、巧電状態にミち意しましょう。 


電池パックと巧電器をご利用になる前こ 電源の入れかた/切りかた 


初めてお使いになるとをや、長時間ご使用にな 
5なかったときには、ご使用前に必ず巧電して 
<ださい。 

巧電方法についロホ、電池ノむ/ク ( ep .7 己)を参 
照してください。 




待受画面 
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電源を切るとをは画面び消えるまでを巧 
し続けまず。 


ネットワーク自動調壁 

お買い上げの直後には、ネットワーク自動調整 
を行ってください。 

次の手順で、自動的に設定でをます。 

参に!電話帳バックアツ刀に契約していると、ネット 
ワーク自動調整実行時に自動保存設定び ron 」 に 
なります （© P .28)。 


1 因 ► 「はい」 


ネヴトワ-ク自動調整を 
実行しまず。 
よろしいでずか？ 



[ いい X I 


こ 自動調整び終了した5囚 （0 K ) 

ネットワ-ク自動調整が 
正常に完了しました 


ネットワーク自動調壁は、圏がの状態では行え 
ません。 

通信可能な状態で行ってください。 
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画面の見かたと操作の基本 

アイコン•マークの意味 


メインメニュー i — 

待受画面で因を巧ずと、 
メインメニューび表示さ 
れまず。 



メインメニューについて 
メインメニューのスタイル 
は、待受画面►因►图（ス 
タイル)で変更でをまず。 

\_ 



ソフトキ— 

画面下部(ソフトキーエ 
リア)には「選択」「保存」 
のよラな、操作や設定の 
選択肢び表示されまず。 
その表示位置に対応ず 
るソフトキーを巧ずと、 
内容を実行でさまず。 



CLEAR 

因 


1ぁ 

つ せ 

〇さ 

〇 DEF 

A た 

ん告。 

L は 
〇 MNO 

/ PQRS 

8品 

9 w 己 

イ A/a 

〇怎 

な？ 


□ 740SC □ 


► スイツチバー 

画を巧ずと、スイッチ 
バーび表示されまず。 


I 鼠 因 I 


発信 
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各種アイコン 


受信レベル 


M WBk T V 綱 

*1 巧 ( g ) 


電池残量 


■圓 B 画晒 

残量なし@— 

T 边 I 巧 曰国田を 巧 

® 因國商鹽 Q 霞西® 


° 3G 網接続中 
な 3G 網パケット待機中 
な 3G 網パケット送受信中 
m GSM 網接続中 
猛 GSM 網パケット待機中 
猛 GSM 網パケット送受信中 
醫 SSL 接続中 
なパケット通信不可状態 
日音芦電話通話中 

因新着メールあり 
量配信確認ぁり 
m メール空を容量なし 
色コンテンツ-キー受信時 

I 因ミユージック再生中 
I 园ミュージックー時停止中 


田メモリカード取り付け中 
をメモリカード読み込み中 
を ソフトウェア更新表示 
置 PC サイトブラウザ接続中 
U 新着の S ! 情報チャンネルあり 

f USB 通信可能 
ネ USB 通信中 
管赤か線通信接続中 
巧 赤か線通信データ送受信中 
〇データ同期中 

巧 マナーモード中 
な> 運転中モード中 
会議モ-ド中 
蔚アウトドアモード中 

#着信音 0 N & パイブ ON 
J > 着信音 0 N & バイブ OFF 
&着信音 OFF & バイブ ON 


面口ーミング中 
回簡易留守録設定中 

圓未再生の簡易留守録メッセージ 
ちり 

增留守番電話設定中 

鹽未再生の留守番電話メッセージ 
ぁり 

0アラーム設定中 
回スケジュールあり 

因アラーム設定したスケジュール 
あ0 

图予定リストあり 

强アラーム設定した予定リストあ 
じ 

度)シークレットモード設定表示中 
面誤動作防止設定中 
をキー操作□ック中 


^ 着信音 OFF & バイブ OFF 


*1 :電波 Off モード 
*2 :日本語表示むかの場合は、 
OUT と表示されまず。 


1已 










































































メ - ル作成 OKB 


めざせ！文字入力達人 


_ ^ 換 J _ 

い愛し 



[本文入力] 


文字入力画面にする 

例：メール （© P .31) 


巧曰あのある朝 
あなたあるいはあま0 
雨あれあとあまりに 
ホ赤字明日は遊びに 
後でアドレス 


文字を入力する 
例： r 愛してる」と入 
力してみましよラ。 


てる 


> 回 I 

X 2 


> L3jj ► [4^ ► |_^ ►因 

X 2 X 4 X 3 


同じボタン内の文字を「あい」を「愛」に変換しまず。回 
次にも入力するときは、を巧し、囲で希望の文字を探し 
回を巧して1回送ります。て因（確定)を巧しまず。 


アルファベットや数字、給文字を入力ずるには 


國 


指定されている 
入力文字種 


HEligjl 

2.カナ 

6. 12 
7.12 

3.カナ 

8. ! @# 

4. Ab 

9- !自# 


0. 絵文字 

*. 顔文字 

も似グル 


入カモードを 
選択しまず。 


I 愛してる I 「 I 


入力した入力でをる 
文字数最大文字数 


濁音(ば、ぱなど)を 
入力ずるには 

画 

区互]を巧ずと、濁 
音、半濁音び付さま 
ず。 


入力した文字を消去 
したり、操作を取り 
消ずには 

岡 


予測入力を使ラには 

巧日、14時に 巧 a 


! 巧ホし機巧ホし □ 

開ホしかいさつカイサツ 
カイサツ 


文字を入力ずると自 
動的に候補の言葉び 
表示されまず。 

回►囲で入力した 
い言葉を反転表示 ► 
因(確定） 


変換 確定英数カナ 


選択 メニ ]- 


S 圓資 
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3 



のはに。？、が 

をですとでら！ 
つてかだねよ 
だけどからでずか 
でしよラでしよでち 



入力完了でず。 


メール アドレスなど 
の一部を簡単に入力 
ずるには 


クイック7卜•レスリスト 

1 ©Softbank.ne. jp 

2 @し Softbank.jp 

3 @ ezweb . ne . j p 

4 gdocomo . ne . j p 

5 @di sney . ne.jp 

6 © ernnet . ne . jp 


文字入力画面で 
因 ►「 簡単アドレス 
入力」►入力したい 
メール アドレスなど 
①一部を選択 


ボタンに割り当て6れている文ぞ 


ボタン 

漢字(ひ 5 びな） 
[全ち] 

カタカナ 
[を角/半角] 

英字 

[全ち/半角] 

数字 

[を角/半角] 

回 

ぁいラえお 
おいラをお 1 

アイウエォ 
ァィゥエォ 1 

〜 * 1 

1 

回 

かさくけこ 2 

カキクケコ 2 

ABCab c2 

2 

回 

さしずせそ 3 

ヴシスセソ 3 

DEFde f 3 

3 

回 

たちつてとつ 4 

タチツテトツ 4 

GH1ghi4 

4 

回 

なにめねの已 

ナニヌネノ已 

JKLj k 1 已 

已 

回 

はひふへほ曰 

八ヒフへホ巨 

MNOmn 0 巨 

巨 

回 

まみむめち 7 

7 三ムメモ 7 

PQRS pq r s 7 

7 


やゆよゃゅょ 8 

ヤユヨャユョ 8 

TUVtuvS 

8 

「9引 

5 りるれろ 9 

ラリルレ 09 

WXYZwxyz9 

9 

回 

わをん、。— 0 

ワヲン、。 -0 

，.- _!? □(スぺース） 

0 

0 

回 

、、(濁点)。 

絵文字/ 

拌濁点） 

/顔文字 

大文字/ルタ字の変換 
絵文字/顔文字 

絵文字/顔文字 

回 

全ち記号/半角記号 

因 

1 つ前の割り当て文字の表示 1 - 

國 

入カモードの切り替え 


*: 半角のときは「—」が表示されます。 


入カモードの種類 

入力画面によつロホ、利用できないモードびありまず。 


漢かな 

漢？ 

(ひ 5 びな） 

Ab 

全ち英字 

12 

半角数字 

絵で字 

絵文字 

(リスト） 

カナ 

全ち 
カタカナ 

Ab 

半ち英字 

階 # 

全ち記号 
(リスト） 

顔文字 

顔文字 
(リスト） 

カナ 

半ち 
カタカナ 

12 

全角数字 

!@# 

半ち記号 
(リスト） 

ハングル 

A ングル 


17 



























































好きなメールアドレスにしよう! 


E メールアドレスを変更したい！ 

E メールアドレスを、半角英数字や「_」（アンダーバー ） などの特殊記号を交えて長めに設定をずる 


と、迷惑メールび届きにくくなりまず。 

本機から変更ずる 

Yahoo ! ケータイを使って、本機から E メ ールア 
ドレスを変更できまず。 

I 因 ► r 設定-申这」 ► r 各種変更手続き」 
► r メール 設定（アドレス•迷惑 メール 
等)」 

Y トル設定ひ卜‘レス•迷惑トル等 


暗な番号を入力して<ださ 



凶 


パソコンから変更ずる 

インターネットに接続したパソコンを使って、 
本機の E メールアドレスを変更でをまず。 

j ソフトバンクモバイルのホームページ ► 
「My SoftBankJ 

lU 降は画面の指示に従ってアドレスを変 
要してください。 


P 交換機用暗証番号 (© P .9) を入力 ► 3 「メ-ル関連設赴 パ] .メ-ルアドレス設 

roKj 赴 


ル設定ひドレス•迷惑/-ル等） 


ィ-ルか‘レス設定 

■№№1 


現在の夕-ル外’レス 

Oi 朱お夕-ルフ’日リク說定 


*<HHHHHHHHt§softbank. ne.jp 

■現なの設定内容 


•トル？ 卜’レスのを更 

■ A" スワ-卜’お或 


ご希望のイ-ル外’レスを入力し 
て < ださい. 

gsoftbank. ne. jp 


於降は画面の指示に従ってアドレスを変 
要してください。 
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電話を 

かける 


電話番号を入力してかける 


1 

2 

f :音寅通話 


音青電話 

090** 

****** 


« Q » 


090******** 

呼び出し中… 

1 発信メこュ-| 

郑 キヤソセル 


待受画面►市外局番 コールび始まり、 

か5電話番号を入力 相手を呼び出しまず。 

►日 


電話帳か5かける 


◄ 電話帳の詳細 
(©P.25) 



待受画面►回 
►かける相手を選択 
►電話番号を反転表 
示 ► 日 


感 



かける相手を選択 ► 


電話番号を反転表示 
►因（発信）►惜声 
発信」 


■よくかける相手に電話をカンタンにかけるには 
(スピードダイヤル） 

待受画面►スピードダイヤルに登録済みの区互]〜 

I 9-^1 ► 1^1 

■スピードダイヤルに登録ずるには 
待受画面►因 ► r 電話機能」 ► r スピードダイヤル設 
定」 ► 「<未登録>」►電話帳を検索し、選択 (© P .2 已） ► 
登録したい電話き号を選択 


■自分の電話番号を相手のケータイに表示させ 
ないよラにするには 

電話番号を入力►因 ► r 発信者番号通知/非通知」 ► 
r 番号非通知」 

■通話中に相手との通話を保留にずるには 
因(保留） 

あ5かじめ割込通話ヴービス (© P .27) またはグループ 
通話ヴービス （© P .27) のお申し込みび必要です。 


通話履歴か5かける 電話を切る 


発信履歴 

a ^ i 

置佐藤巧也 
10月15日15:30 
g 中村麻を 
10月15日13:05 
感 090******** 

10月15日11:21 
§1416 

1日月15日10:31 

発信 詳細 メこ]- 


待受画面►回（着信 
履歴）/回(発信履 
歴）►かける相手を反 
転表お ► I イ 



かける相手を選択 ► 
因（発信） ►「 音声 


発信」 


B ぶ B 

佐藤拓也 
a 話終了しました 

0K 


因 


■通話中の操作 


■海外でのご利用 


•相手の芦の音量を調節する 

の 

♦相手の芦を録音する 
因 ► r 音芦録音」 ► 

因(録音)►图(停止） 


参ルさい声でも相手に 
大さな音芦で伝えたい 
因 ► 「ささやき On 」 


参スピーカーホンに切り替える 
图 （が） ► 「はい」 


本機は世界対応ケータイでず (© P .70) 。本機の電 
話番号をそのまま海がでも利用できます。詳しく 
は、ソフト/ ぐソクモ J レ r ルホームぺージ ( http :// 
www . softbank . jp ) を参照してください。海州こ 
お出かけになるとさは、 r 世界対応ケータイサー 
ビスガイド」 を携帯してください。 


参こちらの芦を相手に 
聞こえないよラにずる 
因 ► にユート」 ► 

因（觀を巧して r 音芦」 
をチェック►图 ( OK ) 


■日本か5の国際電話発信 

待受画面►市が局番から電話番号を入力►因 ► 

r 国際発信」►国を選択 ► r 日本から」 ► 
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電話を 

受ける 


音声通話 

» Q « 

佐藤巧化 

090 ******** 

音青着信 

転送留守録拒否 


着信び来たら、 [3 



転送ずるには 
图（転送） 


簡易留守録で応答 
ずるには 


簡易留守録 
自動応答中 


佐藤巧せ 
090******** 

通話 


因（留守録) 


着信を拒否ずるには 
因（拒否） 


応答を保留にずるには 


応答保留 


佐藤拓也 
〇90******** 

通話 


因 
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電話を受け5れなかったときのために 


簡易留守録録音メッセージを再生 
ずる 


録音メリセ-'/再生 
位藤拓也 

15:30 2009年10月15日 


削除 再生全削除 


待受画面 ► 阿 
►再生ずる留守録を選択 


不在着信を確認ずる 

不在着信の通知画面び表示されまず。 



かけ直ずには 
因應示)►因 


◄ほ話履歴か5かける 
(©P.21) 



留守電かトシ’1件 
From : 位藤巧也 
10月15日15:30 



留守番電話を聞くには 
图（再生） 


◄留守番電話 サービス 
開始 (©P.26) 


■簡易留守録の設定/解除 

待受画面 ► m (長巧し） 
簡易留守録を設定すると、 
ディスプレイに回び表示 
されまず。 



■イヤホンマイク通話の設定 
待受画面►因 ► r 設定」 ► r 通話設定」 ► r イヤホン通 
亂 ► r イヤホン通話を使う」 ► ron 」 ► r 電話き号指 
定」►項目を選択►電話番号の登録操作►回（保を） 


■イヤホンマイクでの着信 

着信中にイヤホンマイクのスイッチを長押し 
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電話帳 

おちだちを電話帳に登録しておさましよラ。 
電話帳か5カンタンに電話/メールびできまず。 


■名前 

•姓を入力►因（完了) 
•名を入力►因（完了) 


電話帳に登録する 

1 2 

待受画面►回 回でタブ、四で 

►图（新規） 各項目を選択し、 

入力►入力完了後 


■電話番号とメールアドレス 
•電話番号を入力 ► 

因（完了）►種別を選 
択 

-メール アドレスを入力 
►因（完了）►種別を 


に图（保存） I 選択 

■グループなど 




新規登録 


B / ◎を固 略 

國 

名前/姓 1 

国 

名前/名 1 


hr ] ミカ’ナ/姓 

Ibl 3 ミカ’ナ/名 

lUi 電話番号 

陸1 E ; H けドレス 


選が 


. グルー プを選択 


■住所など 


電話帳検索画面 


電話帳登録画面 


•住所を入力►图 
(0 K ) ►種別を選択 



m — 


11巧也 1 

匿 

サトウ 

圍 

夕外 

昆 

。9〇**磁料* 

昆 

電話番号 

西 

E メ-ルアト•レス 

保: 

を 選が 
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電話帳か！5探ず 


61か 因た I な I は I む 


カナ □ 

佐藤拓也 
090 ******** 




感 感 


新規 詳細 メニ]- 


待受画面►回 ) 
相手を選択 


3ミカ’ナ 

•J ナ 
伊藤麻美 


佐藤拓せ 
090******** 


中村麻巧 


新規 詳細 メニ：!- 


ヨ三ガナ①文字を 
入力►相手を選択 


グル-フ。 

1 グル-フ‘なし 

2ち達 
脚 

£ 

3家族 


4 グル-フ。 3 


5 グル-フ。 4 


6 グル-フ。 5 


■ 選が 

メニュ- 


グルー プを選択 ► 
相手を選択 


2 


佐藤拓也 
i/© 蝴 ^ 
国 サトウタ外 
齒090******** 

歯 takuya か j P 


編集 発信 


電話帳詳細画面 

この画面から、電話 
をかけたり、 メール 
を作成したり、電話 
帳の情報を修正•削 
除でをまず。 


■電話帳を秘密(シークレットデータ)にずる 
電話帳登録画面►西でシークレットモード欄を選択 

► ronj 

シークレットデータにずると、 r シークレットー時解除」 
を選択するか、シークレットモードを r 表示ずる」に設定 
したとさに表示されまず （© P .68) 。 

■シークレットを一時的に解除ずる 
待受画面 ► 回►因 ► r シークレットー時解除」 

►操作用暗証き号を入力►因 （0 K ) 


■着信動作を設定ずる 

電話帳登録画面►囲でフオト欄/着信音欄/バイブ 
欄を選択►►着信動作を設定 

■最初に表示される検索方法を変える 

待受画面 ► 回►因 ► r 設定」 ► r 検索方法」 

►む下のいずれかを選択 

あかさたな： よみびなの行を選択して、電話帳を表示 
ヨミガナこ すべての電話帳を五十音順に表示 
グループ： グループを選択して、グループ内の電話帳を表示 


2已 


























































オプションサービス 

留守番電話や転送電話などのサービスをご利用でをまず。 

留守番電話 サービス 

圍外時や電話に出5れないとを、留守番電話サービスセンターで伝言を 
お預かりしまず。着信お知らせ機能を利用ずると、電源を切っているとき 
や圍夕がきの着信も記憶でをまず。 


留守番電話サービス開始 


r 留守番電話設定」 ► 
r 呼出なし」/ r 呼出 
あり」 


1 2 3 


通話設定 

■ 

1 通話サ-ヒ’ス 

■ 

留守を-拉送電話 

1 通話サ-ヒ''ス 


1 留守番-転送電; 


1 留守番電話設定 

2通話時間-料金 

3簡易留守録 

4着信拒否 

5電波〇けモード 

6発信者番号通知 

7トトリグ仆ル 

1 

2割込通話 

3発着信規制 

4着信お知らせ機能 

5国際設定 

1 

2転送電話設定 

3留守番-転送全-. 

4設定確認 

己留守番電話再生 

m 

■ 選択 

■ 

選択 

■ 

選が 


待受画面►因 「留守番 • 転送電話」 

►「設定い1"通話設 

定」 ►「 通話 ヴービ 


「留守番電話 

再生」 


4 


留守番電話設定 
呼出なし （0 秒） 
呼出あり （5-30 ネ少） 


選が 


留守番電話の 
伝言再生 

f :音青通話 

留守番センタ- 


1416 
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発信キャンセル 


転送電話 サービス 

圍夕が寺や電話に出られないとを、あ5かじめ指定した電話番号へ転送しまず。 

乾送電話サービス開始 


留守番-転送電話 
j _ 留守番電話設定 __ 
2お送電話設定 
3留守番-転送全 
4設定確認 
5留守番電話再生 


選択 


(© P .26 操作3で) 
► r 転送電話設定」 


2 


転送電話設定 



r 呼出なし」/ r 呼出 

あり」 


3 


呼出なし 



r 前回転送先番号」/ 
r 電話帳」/「番号入 
力」►転送先を設定 ► 
操作2で r 呼出あり」 
を選択した場合は、呼 
出時間を選択 


その他のオプションヴービスについて 

■ 割込通話ヴービス* 

通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ 
電話をかけ 5 れまず。 

待受画面►因 ► r 設定」 ► r 通話設定」 

► r 通話ヴービス」 ► r 割込通話」 ► ronj 

■ グループ通話サービス* 

複数の相手と同時に通話でをます。 

通話中に電話番号を入力 ► [ Z ] /因（発信） 
►つながった 5 通話 

* :ご利用には別途お申込が必要です。 


■ 発着信規制 サービス 

電話発着信を状況に合わせて制限できます。 

待受画面►因 ► r 設定」 ► r 通話設定」 ► r 通話ヴービ 
ス」 ► r 発着信規制」 ► r 発信規制」/ r 着信規制」►項 
目を選択 ► rOnJ ►規制暗証き号を入力►因 (0K) 

■ 発信者番号通知サービス 

お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないよ 
ラにします。 

待受画面►因 ► r 設定」 ► r 通話設定」 ► r 発信ち番号 
通知」 ► r 通知/非通知」 ► r 通知する」/ r 通知しな 

い」 27 





















S! 電話帳バックアップについて 


♦ S !電話帳バックアップのご利用には、別途お申し込みび必要でず(有料)。 



電話帳 


読み込み 


バックアップ 

■■■ 

■■■ 

■ ■ ■ 

ヴーバー 


携帯電話の電話帳をソフトノじ/クのサーノ く一にノむ/クアップします。 
r 携帯電話を紛失した」 r 携帯電話び水をした」など、ご自宅 
にノむ/クアップびなくても、電話帳を復元できまず。 

機種変更をしても、他の S ! 電話帳ノ (ックアップ対応機で電話 
帳を引き継ぐことびできまず。 


S ! 電話帳バックアップ 
のご利用に関ずる注意 


• ご利用のお申し込み樹ホ、ネットワーク自動調整実行時に自動保を設定び ron 」 になり、 
電話帳編集後に自動でバックアップを行いまず。 

ノむ/クアッスこはノけット通信料がかかりまず。 

• お客様ご自身で自動保を設定を ro 斤」に設定した場合も、再度ネットワーク自動調整 
を実行すると自動的に ron 」 に変更されますので、ごを意ください。 

• ヴービス解約後は、自動保を設定び「0斤」になっていることをご確認ください。 


電話帳の同期を開始ずる 


自動保存を停止ずる 


S ! 電話帳 A ‘ツクアツ : r 

待受画面►因 

詳細 

1開始 

► r 電話機能」 

► rs ! 電話帳バックアッ 

1 自動保存設定 

2 詳細 

2履歴 


プ」 

3 保を*読込み 


► r 開始」►因 （0 K ) 


本体の電話帳とサ - A ‘の電 
話帳を最新の内容に合わ 
せまず 


指定したタイミングでテ‘-夕の 
やり取りを自動で行いま 

ず 

~ 選択 


選が 


待受画面►因 

► r 電話機能」 

► rs ! 電話帳バックアッ 
プ」 

► I ■詳細」 

► r 自動保存設定」 

► 「0 n /0 ff 設定」 

► roffj 
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メール 

本機で使えるメール . 30 

メールをおくる . 31 

メ ー J レを5けとる . 33 

大切なメールはフオルダで管理 ......... 35 






本機で使えるメール 

rs ! メール」と rsMs 」 び使えまず。 


S ! メール 


携帯電話やパソコンなどメールを使える機器 
との間で、長い文字メッセージ、画像、サウンド 
などを送受信できまず。 

《 S ! メールのご利用口ま、別途お申込が必要でず。 



S ! メール 

参全ち：最大1已，000文字、半ち：最大30,000文字 
まで送信でさる。=^1 

参画像、動画、サウンドファイルを添付できる。 

• 宛知こメールアドレスか電話き号のを指定。 

参件名を付け5れる。 

• デ〕 レメー ル*3やフィーリング メー ル*4に対応。 

*1: 添付ファイルのサイズにより、送信できる最大で 
字数び変わります(メールサイズは最大300 KB )。 
*2: 宛先びソフトバンク携帯電話の場合 
巧：デ〕レメール (© P .32) では、メールの文字サイズや 
色、背景などを装飾できます。 

*4: フイーリングメール (© P .32) では、件名の饭頁にフイー 
リングメール用絵文字を挿入できまず。 

フイーリングメールは对応機種のみ受信できまず。 


SMS 

ソフトバンク携帯電話との間で、電話番号を宛先 訊忘 


として短い文字メッセージを送受信できます。 

® ••遭… ① 


参最大70で字まで送信でさる。*5 

•宛先に電話番号を指定。 _ 

巧：文字〕ードを r 英語」にすると、最大160文字まで 
巧1頁でさまず。 

待受画面►图 ► r 設定」 ► rsMs 設定」 ► 「文字 
コード」で変更できます。 
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メールを 

お< る 


相手のメールアドレスか電話番号を選んでメール 
を送信でをまず。 


メール _ _ 

1受信ホ’ックス [0/0] 

2新規作成 
3新着メ-ル受信 
4下書きに] 

5テンフ。レ-卜 

6送信済みホ’リクス [0] 
7未送信ホ’ックス [0] 

' 選択 


待受画面 

►图 

► r 新規作成」 


2 



3 


1 


佐お巧也 [ takuya ®**... 

今日の予定は？ 


昨曰はあ0がとラ。 
ところで今曰の予定はど 
ラでずか？ 


送信 選択 メニユ- 


4 


0 

送信しました 


メールを作成 ( ep .32) 内容を確認して、 


メールび送信され 


. 宛先を入力 图（送信） ます。 

•件名を入力 
-ファイルを添付 
•本文を入力 


SMS を送信ずるには 送信できない場合 


再送信ずるには 



待受画面►图 ► 
rsMs 新規作成」 ► 
宛先を入力►本文を 
入力►图（送信） 


A 

送信できません 
でした。 

圏外です。後ほど 
お試し下さい 


メールは 未送信ボッ 
クスに保巧されまず。 


電波状態の良いときに 
再送信してください。 

待受画面 ►图►「 未送 
信ボックス」►再送信 
ずる メールを 反転表示 
►图 （再送信） 


未送信ホ‘ックス 
齒 佐®巧也 10/1515:如 

今日の予定は？ 

II 中村巧を 10/15 14:05 

明日の予定 


再送信表示 メニユ 
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宛先を入力する 
■ 電話帳を使ラ 


1 

1. 中村麻を 

2. 佐藤拓也 

- 

3. 電話帳検索 1 


4. 番号入力 
己アト’レス入力 
日.グいフ°検索 


選択 1 



宛先欄を選択 
► r 電話帳検索」 
►相手を選択 
►アドレス/電話 
番号を選択 

■ 電話番号を直接 
入力ずる 



宛先欄を選択 
► r 番号入力」 
►電話番号を入力 
►因（完了） 


■ アドレスを直接 
入力ずる 


1 

1. 中村麻を 

2. 佐藤巧也 

瞧 

3. 電話帳検索 

4. を号入力 


日.グル-: r 検索 


選巧 1 


宛先欄を選択 

► r アドレス入力」 

► E メール アドレス 
を入力►因（完了） 

■ 送信履歴を使う 
今までに メールを 送 
信した相手は履歴と 
して表示されまず。 



宛先欄を選択►相手 
を疆尺 


件名を入力ずる 



メ-ル作成 [1KB] 

S 

佐藤巧也 [takuya®**- 

1 圓 
# 

件ち 

添付 


[本文入力] 


;信 選択 メこ]- 


件名欄を選択 
►件名を入力 
►因（完了） 


ファイルを添付する 



添付欄を選択 


デコレメールにずる 
本文入力欄を選択 
►因►「デコレメー 
ル」 ►メールをデコ 
レーシヨンずる ► 因 
(完了） 


本文を入力ずる 



本文入力欄を選択 
►メール本文を入力 
►因（完了） 



メ-ル作成 [1 KB ] 


を藤巧也 [ taku が齡 * … 

圍 

を曰め予定は？ 


添巧 

が曰はあ0がと3。 

1 

品、 

1.テ.-タフィルタ’ 1 



2. 電話帳テ’-夕 

3. カレンタ . -r - 夕 

4. トナ-情報引用 


選択 


添付したいデータを 
選択 


フイーリングメール 
にずる 

メール 作成画面 ► 
因►「フイーリング 
設定」►カテゴリを選 
択►気持ちを選択 
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メールを 

ラけとる 


受信したメールはフォルダに振り分けて管理 
でをまず。 



メールび 届くと通知 
画面び表示される 
►因馈お） 


2 


受信メ-ル 

國佐膝巧也 10/15 15:3日 

明日の予定 

〇 佐お巧也 10/15 15:17 

いろし、ろ 

回 中け巧を 10/15 12:01 

こんにちは 

中け巧巧 10/1211:加 

わラー度 

返信 選が メニ]- 


r 受信メール」 
►読みたいメールを 
選択 


3 



メールの内容び表示 
されまず。 


受信できない場合 


么 

受信できません 
でした。 

圏外でず。後ほど 
_ お試し下さい _ 

この場合は メールを 
受信できません。 


手動で再受信ずるには 

電波状態の良いとをに 
再受信してください。 

待受画面►图 
► r 新着メール受信」 


_ メ_ 化— _ 

1受《ホ*ックスた/ 0] [ 

^新規作成 _ I 

3新着メ-ル受信 

4下書き [0] I 

5テンフ。レ-卜 一 

6送信済みホ’リクス [0] 

7未送信ホ’ヴクス [0] 

_ 選が _ 
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返信ずる 



受信メール画面で返 
信したいメールを選 
択 ►因►「 返信」 ►返 
信の方法を選択 


フオ J レダを作る 

待受画面►图 

► r 受信ボックス」 

►因 

► r フオルタ’作成」 
►フオルタ’名を入力 
►因（完了） 


フオルダに振り分ける 





待受画面 ►图►「 受 
信ボックス」►設定し 
たいフォルダを反転 
表お ►因 ► r メール 
振り分け設定」 



ルール欄 


ルール欄を選択 
► r 送信者」/「件名」 
►ルールを設定►回 
(0 K ) 


フォルダ名を変更する 

待受画面►图 

► r 受信ボックス」 
►変更したいフオル 
ダを反転表示 

►因 

► r フォルダ名変動 
►フォルタ’名を変更 
►因（完了） 


自動/手動受信を 
切り替える 
待受画面►图 

► r 設赴 

► rs ! メール設定」 

► r 受信設定」 
►国内/□一三ング 
の各受信設定を切り 
曾える 


デルモジ表示を設定 
ずる 

待受画面►图 
►「設定」 

► 卜般設定」 

► r デルモジ表示設 
定」 

►項目を選択 
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メールはフオルダで管理 

メールボックス内をフオルタ’分 
けして、メールを管理でをまず。 
メールの自動振り分けを設定し 
ておくと、受信/送信したメール 
び自動的にフォルダに振り分け 
5れて保存されまず。 


® メ-ル 

受信ボ 

f-a 


[) 一一 テンプレート 

B ~~ ^送信済みボック 
[) ~ ^ 送信メー" 
~ ^ フオルダ— 

pa 

EH — フオルダ> 
未送信ボックス 


大切なメールをヒミツにずる 


メールボックス内の 
フォルダを「シーク 
レットフォルダ」に設 
定しておくと、大切 
なメールを他の人に 
見5れないよラにし 
たり、他の人に知5 
れずに受け取ること 
びでをまず (© P .36)。 



「シ—クレット設定」で、 
秘密にしたいフォルダ 
をシークレットフォルダ 
に設定しまず。 


シークレツトフオルタホ、 
普段は表示されません。 
また、メール着信動作(受 
信音、ライト、バイスをし 
ない設定にちでをまず。 



大切なメ—ルは フォルダを使ってメ-ルを自動的に振り分け5 

. 11 れます。シークレットフォルダを設定すれば、大 

ノ习 " 7レゾしち I す 切なメ-ルを他の人に知られずに受け取れます。 


W =心 A 给葦妙 

つ •£ と ブ 

W ながに W ^ 
とおかおおシ 

aaaaaa 


齡 


3已 



























































ヒミツのメールはシークレツトフオルダへ 



待受画面►图 暗証番号を入力 

► r 受信ボックス」 ►因 （0 K ) 

►設定したいフオル 
ダを反転表示 

►因 

►「シークレット設 
赴 


因 （0 K ) 

選択したフォルダ 
びシークレットフオ 
ルタ’(非表示)にな 
りまず。 


一時的にシークレット 
フォルダを見るには 
待受画面 ►图►「 受 
信ボックス」 

►因 

►「シ ークレットー時解除」 
►暗証番号を入力 
►因 (0 K ) 


シークレット設定を 
解除ずるには 
シークレットを一時解 
除►解除したいフォル 
ダを反転表示 ►因 ► 
「シークレット解除」 
►暗証番号を入力 ► 
因 （0 K ) 


受信動作をなくずには 
シークレットフォルダに振り分 
け5れたメールの着信音、ライ 
卜、バイブ動作をなくします。 
待受画面 ►图►「 設定」 ► 
「一般設定」 ►「 メール受信 
通知」 ►「 シークレットフォル 
ダ着信」►暗証番号を入力 ► 
因 （0 K ) ► r 通知しない」 

























インターネット 

世界が広がるインターネット . 38 

Yahoo! ケータイにアクセスずる ..... 40 
PC サイトブラウザを利用ずる ......... 42 





巧巧が広がる 

インターネット 

携帯電話か5世巧の Web サイトにアクセスできまず。 


Yahoo ! ケータイと PC サイトブラウザ 


Yahoo ! ケータイ 

携帯電話向けの Web サイトを見るためのブラ 
ウザでず。 

Y が撫？愿!兼漁 


巧勃 



ニトス天気株価 夕-ル 
路線 歷 おお巧スホ.-ツ 
トフが宜い巧占し、里そ球 


ヶ•-ム ] ミパ知恵袋 
zkt * _歷 > 動画 


選が メニ]- 


Yahoo ! ケータイ 


PC サイトブラウザ 

ノ くソコン向けの Web サイトを見るためのブラ 
ウザでず。 



PC サイトブラウザ 


ご注意ください! 


PC サイトブラウザ使用時、 パケット 通信料び高額に 
なる 可能性がありまず。ご利用にあたっては、ノかッ 
卜定額サービスへのご加入をおすすめします。 
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安全に通信するための仕組み 
( SSL / TLS ) 

本機の Yahoo ! ケータイと PC サイトブラウザ 
は、どちらも SSL / TLS に対応していまず。 

SSL (Secure Socket Layer)/TLS (Transport 
Layer Security ) は、インターネット上で情報 
を暗号化してま全な通信を提供ずる通信手段 
(プ□トコル)でず。 

この仕組みで保護されたページにアクセスず 
るとを、または保護されたぺージか5戻るとき 
には、ち記のよラな画面び表示されまず。 


么 

ここからの A’-'/ は 
高度なセキ]リティで保護 
されます 


保護されたペー 
ジにアクセスず 
るとを 


企 

ここからの A’-'/ は 
高度なセわりティが解除 
されます 


保護されたペー 
ジか5戻るとを 


ブックマークと画面メモ 

インターネットで見つけた情報を、忘れないよ 
うに保存しておくことびできまず。ブックマー 
クは、 Web ぺージ①アドレスを保存しまず。画 
面メモは、 Web ぺージ①アドレスに加えて、 
ページ表示画面をそのまま保存しまず。 

ブックマークを呼び出ずと、現時点の最新 
Web ページび表示されまず。画面メモを呼び 
出ずと、インターネットに接続せずに、保存した 
時点の Web ページび表示されまず。画面メモ 
の更新を行うと、最新の Web ぺージに更新さ 
れまず。 




Web ページのアドレス 
を保存しまず。 

ブック マークを 呼び出 
ずと、最新の Web ぺ一 
ジび表示されまず。 


Web ぺージのアドレス 
および表示画面をその 
まま保存しまず。 

画面メモを呼び出ず 
と、インターネットに接 
続せずに、保存時点の 
Web ぺージび表示され 
まず。 

\ _ 
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Yahoo ! ケータイに 

アクセスずる 


Yahoo! ケータイでインターネット上 
の携帯電話向け Web サイトにアクセス 
でをまず。 


2 


ブラウザを終了ずる 


心 H 您固尤纖 

巧効 



[房巧!: r 么 I 

卜日の i 細琴圓 3 


二]-ス天気巧価 夕-ル 

路線地図おお巧スホ.-ツ 
トフが置い物とい里そ球 
音楽グ-ム ] ミが失口恵袋 



化ヒ， _麵 


選が 


SiP 


む - 


待受画面 ►因 
Yahoo! ケータイの 
トップページび表示 
されまず。 



参四/回：カーソ 
ル移動またはページ 
のスク□ール 
参 U ンクを反転表示し 
て因（選択）：次の 
画面へジャンプ 
♦图煩る)/ 

I C 當 R I :前の画面へ 
戻る 



ブラウザ画面 

► 问 

► 「はい」 


PC サイトブラウザに切り替えるには 



1 2.へ。一/内検索 
—g 3. 文頭へ移動 
い 4. 文ホへ移動 
‘ 己 URL 送信 
J . 日.閲覧履歴 


選択 


ブラウザ画面 ► 

因 ►「 便利機能」 ► 
「PC サイトブラウザ 
切替」►「このペー 
ジ」/「リンク制 ► 
因 （0K) ►「はし、」/ 
「いいえ」 


受信でをない場合 


么 

圏外でず。 

後ほどお試し下さし、 


電波状態の良いとを 
に再アクセスしてく 
ださい。 


情報を検索ずるには 



"''山っ天気:°な価 W イ-ん ■' 
巧線 mm . 街を巧スホ.-， 


Yahoo! ケータイで 
は、携帯サイトと PC 
サイトの両方を、同 
時に検索できまず。 


ブックマークを使ラ 

情報画面の URL を登録して、インターネットに 
接続ずることびでさまず。 


画面メモを使ラ 

登録した画面メモはインターネットに接続せずに 
表示することびできます。 


■ 参照ずる 


■ 登録ずる ■ 参照ずる 


■ 登録ずる 


フ’ックマ-ク 

Samsung Mobile || 
http://jp. samsungmob 
S -"! パトル 

http ソ /sibattle, jp/?- 
T ノテンツ得ハ。ック 

http://pack. mb. softb— 
選べるかんたん動画 
http ソ /skantan. j p/?c~ 
編集 選が メニユ - 


ぶが鄉 IS 篇'請:‘ 

巧蘭 



g 3. 画面巧 
ゎ4.テキスト北’- 
^巳.更新 
^6. URL 入力 


選巧 



' なお纔 ! I; 


1. 進む 

2. フ’ックマ-ク 
Kiwiir 瓜 J 
4. テキスト北’- 
t 更新 

6. URL 入力 


i 纔 

巧蘭 


待受画面 ► 囚 ► 


ブラウザ画面►因 待受画面►因 ► 


ブラウザ画面 ►因 


「Yahoo!」 ►「ブック 


► r ブックマーク」 


「Yahoo!」 ►「画面 


►「画面メモ」►「登 


マーク」►ブックマー 
クを選択 


►「登録」►ブック 
マークの タイトルを 
入力►因（完了） 


メモ」►画面メモを 
選択 


録」►画面メモのタイ 
トルを入力►因（完 
了） 


複数画面を使うには 


Yahoo け - 夕斗がが la OlJi が nil, 

yxHoo! m m 

T がか I ィニ 1 - 1 ロト I マが二 1-MtfY かが 

巧索 I 


■ タブを作る 
表示したいリンクを 
反転表示 ►因 ► r 夕 
ブメニュ ー 」 ► 「新し 


■ タブを切り曽える 
因 ►「 タブメニュー」 
► r タブ切替」►回で 
表示したいタブに切 
り督え►因（選択） 

■ タブを閉じる 
因►「タブ メニュ ー」 ► 
「選択中のタブを閉じる」 


いタブで開 <」 


/「他のタブを閉じる」 


拡大-縮ル表示にずるには 



ブラウザ画面 ► 

因 ►「 便利機能」 ► 
u 広大縮ル表示」 ► 
四で倍率を選択 ► 
因（保巧） 

ページによっては扼大 
縮ルでさない場合びあ 
ります。 
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PC ヴイトブラウザを 

利用ずる 


PC サ仆フ’ラウサ’ 

1 ホ - ムへ。 - シ 、' 

2 r ックマ-ク 
3画面メモ 
4 URL 入力 
日閲覧履歴 

6 Yahoo け-タイ 

7 PC サ仆フ’ラウで設定 

選択 


待受画面►因 ► 
「Yahoo!」►rPC 

サイトブラウザ」 ► 
r ホー ムぺージ」 


2 


醉 H 湖 


曲 画 -1 WJB 効 〔泣き」 I 曲 福 。 
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Yahoo! ケータイに切り替えるには 



ブラウザ画面 

►因 

► r 便利機能」 

► r ブラウザ切替」 

► に①ぺージ」/「リ 
ンク先」 

►因 （OK)K はし、」 
/「いいえ」 


PC サイトブラウザでパソコン向けの Web サイト 
を閲覧できまず。 _ 

! け ■ット 通信料び高額になる可能性びあるため、ノけ ■ット 
定額サービスへのご加入をおずずめしまず。 


参四/回：カーソ 
ル移動またはページ 
のスク□ール 
参 U ンクを反転表示し 
て因（還択）：次の 
画面へジャンプ 
♦图煩る)/ 

阿 :前の画面へ 
戻る 


ブラウザを終了ずる 

超な撫 


終了しまずか？ 

麟 



1いいを1 





0 K 


ブラウザ画面 

► 问 

► 「はい」 


J 広大-縮小表示にずるには 



ブラウザ画面 ► 

因 ►「 便利機能」 ► 
rj 広大縮ル表示」 ► 
四で倍率を選択 ► 
因(保巧） 

ぺージによっては}広大 
縮ルでさない場合があ 
ります。 
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本機で使えるカメラ機能 


静止画 


動画 


カメラを使って写真を撮影できまず。 


戶4 


E 剛 

— 



写真の撮影では、連続写真の撮影ゃフ 
レーム付きの写賣撮影など、いろいろ 
な撮影モードがあります。 


な 


最長1時間の動画び撮影でをます。動画は S! 
メールで送信することらできます。 


で 


1 


固 

圓 


動画も手軽に撮影できます。撮影した動励ホ、 3 GP お 
式でず。 


カメラ利用時の 
ご注意 


参カメラのレンズ部に指紋や油脂が付くと、ピントが合わなくなりまず。 

柔5かい巧でレンズ部をきれいにしてください。 

参手振れにごを意ください。画像びぶれる原因となりまず。 

本機び動かないようにしっかり持って撮影するか、ま定した場所に置いてセルフタイ 
マーで撮影してください。 

• カメラ利用時に、本機を静電気び発生する装置に近づけないでください。 

参カメラは非常に精密度の高い技術で作5れていまずが、常に明るく見える画素や暗 
く見える画素ちありますのでご了承ください。 

• 本機を暖かい場所に長時間置いたあとで撮影したり画像を保巧したりした場合は、 
画質び劣化することびあります。 

参カメラ部分に直射日光が長時間当たると、画像び変色ずることびありまず。 

• 電池の残量が少ないと、カメラが起動しないことびありまず。 
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撮影モードと撮影サイズ 


1撮震モード(静止画） 

説明 1 

使用できる撮影サイズ1 

通常撮彰 

メール添付や待受画面の背景に適した静止画を撮影できま 
す。 

2 M (1200 X 1600) 


1.3 M (960 X 1 280) 



VGA (480 X 640) 

夜間撮影 

夕暮れや夜の背景で人物を撮影できます。 

壁紙 (240 X 320) 

連写 

巨枚または9枚の静止画を連続で撮影できまず。 


フオトコンビ 

フレームを選択して手動で連続撮影したすべての静止画を、 

1枚の静止画に配置できます。 

壁紙 (240 X 320) 

フレーム 

フレーム付きの静止画を撮影できまず。 



1撮影モード(動画） 

説明 1 

使用できる撮影サイズ1 

S ! メール添付 

S ! メールへの添付に適した動画を撮影できまず 
(最大 295 KB )。 

176 X 144 



1 28 X 9 巨 

標準 

最大1時間の動画を撮影できまず。 



4已 













































撮る(静止画) 


手軽に静止画を撮影でをまず。 


カメラ 

1カメラ_ 

2 ヒ ’ テ’了カメラ 


選択 


待受画面►因 ►「 力 
メラ」 ► 「カメラ」 



撮影したい被写体を 
ビューファインダー 
に表示►因（の） 


3 



因（保存）►撮影し 
た静止画び保存され 
まず。 


カメラとビデオカメ 
ラを切り替える 
ビューファインダーで 
图(カメラ)/图（ビ 
デオ） 


明るさの調壁 
回で調節(日段階) 


ズームの 調節 
四で調節 （14 段階) 

日/日でも調節できま 
す。 


カメラを終了する 

因/图 


撮影した静止画を見る(クイック再生） 自動保存を設定ずる 

ビューファインダーで区互] ビューファインダーで因 ►u を反転表示 ► r 設 

-スライドシヨーで再生ずるには、クイック再生中に 定」 ► 卜般」タブ ► r 自動保存設定」 ► ronj 

因 ► r スライドシヨー」を選択します。 

-メモリカードを取り付けているときは、区互]を押した 
あと、静止画の保を場所を選択しまず。 


クイック再生中の操作 


1 内容 1 

1 操作 1 

静止画の切り替え 

回またはり/日 

ズーム 

因（ズーム）►りで拡大/ 

日で縮小 

画面スク□ール 

拡大表示中に囲 


撮影 データの 保存巧 

静止画は「ピクチャー」フオルタ’、動画は「ムー 
ビー」フオルダに保存されまず。 

メモリカードを取り付けている場合、撮影サイズび 
rVGAJ む上の静止画は、「デジタルカメラ」フオルダ 
にち f 呆存でさます。 


46 


撮る(動画) 


カメラ機能では、静止画のほかに動画も撮影できまず。 


待受画面►因 
► 「カメラ」 

► 「ビデオカメラ」 


撮影モード (© P .45) 
撮影誠 （© P .48) 


録画を一時停止ずる 
には、图（画） 



撮影したい被写体を 
ビューファインダー 
に表示►因偶） ► 
動画の撮影び開始 
されまず。 



録画を再開ずるには、 
图偶） 


因（面）►因（保 
巧）►撮影した動画 
び保存されまず。 


保存先を変更ずる 

ビューファインダーで因►凸を反転表示 ► r 設 
赴►回で「カメラ」タブ/「ビデオ」タブを反 
転表示 ► r 保存先設定」►保存巧を選択 
-静止画の保を巧を r 毎回確認」に設定した場合、撮影 
後に r 本体」/ r メモリカード」/ r デジタルカメラ」を 
選択でさまず。 

-メモリカードを取り付けていない場合、保を巧の変更 
や保を巧の選択はできません。 


撮影した動画を見る 

ビューファインダーで因►圆を反転表示 ► 
「ムービー」►囲でファイルを反転表示 ► 
因（再生） 
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撮影設定 


カメラ機能ではいろいろな設定で静止画/動画を撮影できまず。 


待受画面►因 ► r カメラ」 ► r カメラ」/「ビデオカメラ」►因►回でタブを反転表示 ► 匹]と因 
で項目を設定 


アイコン 

説明 1 

国/圆 

静止画/動画の撮影モードを設定しまず （© P.4 已)。 

iwiiii / [77J 

[UJ]/ Ey 

静止画/動画の撮影サイズを設定します （©P.4 已)。 

囚 

セルフタイマーの時間を設定します。 

陋 

ホワイト/ K ランスを設定しまず。 

巧 

撮該効果を設定しまず。 

圆 

本機の「ピクチャー」/ r ムービー」フォルダ/メモリカードの r デジタルカメラ」フォルダを閲覽し 
まず。 

巧 

動画の音芦録音の設定をします。 

園 

ショートカットボタンを表示しまず。 

巧 

その他の設定を行います。 

「一般」タブ：静止画撮影と動画撮影共通の設定 

「アイコン表示」 r 自動保を設定」 r 機能説明」 

「カメラ」タブ：静止画撮影の設定 

個質設定」 nsoj r 測光」 r 保を巧設定」 r 補助グリッド」「シャッター音」 
r ビデオ」タブ：動画撮影の設定 

個質設定」 r 保を巧設定」 


《設定をキャンセルしてビューファインダーに戻る口ま、図を押します。 


48 













音楽も動画もメディアプレイヤー.… 50 

ダウン□-ド . 52 

再生(音楽） . 54 

再生(動画） . 56 

プレイリスト . 58 






音楽も動画も 

メディアプレイヤー 


メディアプレイヤーを利用して、保 
巧した音楽や動画を再生して楽し 
めまず。 


メディアプレイヤーを楽しむ 


音楽や動画の再生 (ep. 日4、 ©P. 己 6) 
メディアプレイヤーでは、保存した音楽や動画 
を再生して楽しむことびでをまず。 

音楽や動画のダウン□-ド (©P. 己 2) 

Yahoo! ケータイにアクセスして、着ラた•メ 
□ディ-音楽-動画をダウン□ードできまず。 
メモリカードを利用して、音楽や動画をノ 0ノコ 
ンか5取り这むこともできまず。 


プレイリストの作成 （ep. 日 8) 
保存された中から好をな音楽や 
動画を集めて、プレイリストを作 
ることびでをまず。 



が 

〇 



F —夕量のをい音楽や、 
動画をダウンロードずる 
ときは、パケット通信料び 
高額になります。 

ごま意 < ださい。 


取り込み 


メディアプレイヤーをご利用になる前に 


メディアプレイヤーで再生できるファイル 


音楽 

MPEG4 Audio (mp4、 m4a、 3呂 p (音芦の 
み)） 

動画 

MPEG4 / H.2 巨3 (mp4、 3gp) 


動画ファイルの解像度 

再生ファイルび動画ファイルの場合は、解像度 
び 1 76X1 44 を超えると再生できません。 

その他の形式の音楽/動画について 
上記拟外①ファイルお式の音楽や動画をパソ 
コンか5ケータイに保存して再生ずるロホ、音 
楽/動画のファイルお式を変換でをるソフト 
ウェアび必要でず。 

-当社では、特定のソフトウてアの動作保証は 
してお0ません。 

-ソフトウェアの仕様や使用方法については、 
ソフトウェア提供各社のホームぺージなどで 
ご確認ください。 


コンテンツ.キーについて 
インターネットなどか5ダウン□ードした音楽 
や動画などの著作権を保護ずるための仕組み 
でず。 コンテンツ-キーにより、 利用回数制限 
や利用期間制限などびかけられまず。 

著作権保護の巧象となっている音楽や動画な 
どをダウン□-ドして利用(再生など)ずる場 
合ロホ、コンテンツ-キーび必要となりまず。 
また、通常、コンテンツ-キーは有料でご購入 
いただく必要びありまず。ご了承ください。 


コンテンツ- キーの アイコン 


メモリカードの取り付けかた 
メモリカードを取り付ける方法については、本 
書の r メモリカードを取り付ける/取り外ず」 
(ep.64) を参照してください。 

メモ U カードにダウン□ードずるには 
ダウン□ードデータをメモリカードに保巧ずる 
には、あらかじめ次の手順を行ってください。 

待受画面►因 ► r 設赴 ► r メモリ設定」 

► r 保存巧設定」 ► 「メモリカード」 




51 





















タウン □ ード 


Yahoo! ケータイにアクセスして、音楽や動画 
をダウンロードできまず。また、ノ くソコンから本 
機へ音楽や動画のコピーもでをまず。 


Yahoo ! ケータイからタウン □ —ド 


音楽をダウン□ードずる 


動画をダウン□ードずる 


2 


2 



待受画面►田] 

► 「メディア」 ► I■ミュ- 
ジック」 


「全曲一覧」 ► 

「Y! ケータイで探す」/ 
「ミユージックサーチ」 


待受画面►田] 

► 「メディア」 ► 「ムー 
ビ ー 」 


r 全ムービ ー- 覧」 ► 
「Y! ケータイで探す」 


Y! ケータイで探すとミュージックサーチ 


Y ! ケータイ 
で探ず 

Yahoo ! ケータイの音楽ダウン□-ド 
ぺージへアクセスします。 

ミュージック 

サーチ 

サイトへアクセスし、音楽を検索できま 
す。 


ダウン□ード時の通信料にごミ主意 
データ量のをい音楽や動画をダウン□ードず 
るときはパケット通信料び高額になりまずので、 
ごを意ください。 


己2 


パソコンか!5ダウン□ード 


本機にメモリカー 
ドを取り付ける 
(©P.64) 


2 

囚 ► r データフオル 
夕’」►图（メモリカー 
ド） ►フォルダび生成 
されていることを確 
認 


3 

メモリカードを本機 
か!5取り外し (ep.64)、 
ノくソコンとメモ U 
カードを接続 


4 

パソコン内の音楽/ 
動画をメモリカード 
内の指定のフォルダ 
へ保巧 


パソコンか5①ファイルの保存先 

パソコンとメモリカードを接続した5、パソコン内の音楽/動画をメモリカード内の指定フォルダに 
保巧してください。ファイルの種類別に、次①フォルダに保巧してください。 

-音楽ファイル： PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Music 

PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Sounds & Ringtones 
. 動画ファイル： PRIVATE/MYFOLDER/My Items/Videos 


メディアプレイヤー内①フオルダ構成 


続き再生 


続き再生 


最後に再生したミュージック/ムービーを表示します。 


全曲一覧 


全ムービーー 覧 


フォルダ内のすべてのファイルを表示します。 


プレイリスト 


プレイリスト 


プレイ U スト （© P . 己 8) を表示します。 


最近聴いた曲 


最近見た ムービー 


再生したファイルの履歴を表示しまず。 


よく聴く曲 


よ:< 見る ムービー 


再生回数のをいファイルを表示します。 


アーティスト 


ファイルをアーテイスト別に表示します。 


アルバム 


ファイルをアル/仏別に表示します。 


ジャンル 


ファイルをジャンル別に表示します。 


已3 


































再生语楽) 


Yahoo! ケータイやパソコンからダウン□-ドした 
音楽を再生して楽しめまず。 


1 2 

メテ’ ィの。 レ仆- 

1ミ]-'/ック 

ミュー/ック 
続き再生 

2ム-ヒ •- 
3設定 

選択 

隨! r 覧 

團 iT 

麵 jgi 最巧おいた曲 

国 圓〇 
再生 選巧 

待受画面►田] 

r 全曲一覧」または、 

► 「メディア」 ► 1 ■ミユ- 

再生したい音楽びあ 

ジツク」 

るフォルダを選択 


3 



全曲一覧 


% 

Y け-タイで探す 



ミ]-シ’ブクサ-チ 



Audio.OOOl 
[01:01][11 OK ] 

巧 


Audio _ 0002 
[00：14][11 OK ] 

巧 

設定 

再生 

メニ:!- 


再生したい音楽を反 
転表示►囚（再生） ► 
再生び開始されます。 


因を巧ずと、詳細の 
確認などびでをまず。 



4 



各ボタンを巧して、音 
楽を操作しまず。 

~覧に戻るには 


を巧しまず。 
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音楽の操作とアイコンの見かた 


ボタン 

説明 

因 

音楽を再生/一時停止をします。 

回 

巧の音楽の頭出しをしまず。 

1秒む上押すと再生中の音楽を早送りします。 

回 

再生中の曲の頭出し/前の巧の頭出しをします。 

1秒む上押ずと再生中の音楽を卷き戻します。 

匹]/ り/日 

音量を調整しまず。 

回/日を押すと音量を上げます。回/日を押すと音量を下げます。 

固 

音楽再生を終了します。 

回 

再生ノけーンとシャッフルの On / Off を設定します。 丘互 を押すたびに再生ノけーンび切り替 
わります。 

こコ：繰り返し再生0斤 C 1 D :1ファイル繰り返し再生 CAD ： 全ファイル繰り返し再生 
DC :シャッフル On 


再生中に電話びかかってさたとをは 

メディアプレイヤー画面の場合は、再生び一時 
停止され、着信音び鳴りまず。 

通話び終了ずると、再生び一時停止のまま音 
楽再生画面に戻りまず。 


已已 




















再生(動画) 


Yahoo! ケータイやパソコンからダウン□-ドしたり、 
カメラで撮影した動画を再生して楽しめまず。 


メテ’ ィ 7 つ。 レ仆- 
1ミュー/ ック 
2ム-ヒ 
3設定 


待受画面►田] 

► 「メディア」►「ム - 
ビ ー 」 


2 



ムイ- 

麵 1 

をム-ヒ’-一費 

12 

圖 1 

フ。レイリスト 

•0 

圓 

最近見たム-ヒ 

10 

回 

よく見るム-ヒ 
■ 0 

再生 

選巧 


r 全 ムービ ー 覧」ま 
たは、再生したい動 
画びあるフオルダを 
選択 


3 


全ム-ヒ‘-一覧 
け-タイで探す 

Video -0001 
んみ [00：15][103 K ] 

玲 

pill が Video -0002 
ィ'ち [00:1 日][己 7 K ] 

巧 

設定 再生 

メニ]- 


再生したい動画を反 
転表示►囚（再生） ► 
再生び開始されまず。 


因を巧ずと、詳細の 
確認などびでをまず。 



4 



各ボタンを巧して、動画を操作しまず。 
一覧に戻るにはを巧しまず。 
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動画(標準画面)の操作とアイコンの見かた 


ボタン 

説明 

因 

動画を再生/一時停止をします。 

回 

巧の動画の頭出しをしまず。 

1秒む上押ずと再生中の動画を早送りします。 

回 

再生中の動画の頭出し/前の動画の頭出しをします。 

1秒む上押ずと再生中の動画を巻を戻しまず。 

囚/り/日 

音量を調整しまず。 

回/りを巧すと音量を上げます。回/日を押すと音量を下げます。 

图 

動画再生を終了します。 

回 

再生ノ く夕ーンとシャッフル On /0 斤を設定します。回を巧すたびに再生ノ く夕ーンび切り曽 
わります。 

こコ：繰り返し再生0斤こ〇 :1ファイル繰り返し再生 CAD ： 全ファイル繰り返し再生 
DC :シャッフル On 

回 

再生中の動画を全画面表示に切り替えまず。 

回 

再生中の動画を静止画として保巧できます。保を巧はデータフォルダの r ピクチャー」です。 

|6"日。| / 拉 

再生スピードを変更します。区亟]を巧すと速く、^を押すと遅くなります。動画の設赶こ 
よっては、変更でをないこともありまず。 


メニューの概要 


機能 

説明 

タイム サーチ 

経過時間を入力して指定したところか5再生を開始できまず。 

ウェブリンクに接続 

ウェブリンクに接続できるファイルの場合、サイトに接続できまず。 

詳細 

音楽-動画のファイル名、ファイルサイズ、ファイルタイプ、作成日付、再生時間など、ファイ 
ルの詳細情報が表示されます。 

ヘルプ 

ボタンに割り当て5れた機能び表示されます。 
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プレイリスト 


指定した音楽や動画をまとめ、1つのグループとし 
て登録できまず。プレイリストを作成ずれば、自分 
だけのアルバムを作れまず。 



ミュージック画面、 
またはムービー画面 
► r プレイリスト」 


登録できる件数は 
プレイリストは最大 
20件作成でを、1件 
①プレイリストには 
最大100件①フアイ 
ルを登録でをまず。 



因 ►! ■プレイリスト 
作成」►名前を入力 


3 



作成したプレイリス 
卜を選択 ►因►「 追 
加」 ► 「ファイル」 


4 


全曲一覧 
jk Audio_ 0001 
° ぶ [01 ； 01] [110 口 巧 
n Audio- 0002 

が [00 ： 14][llOK ] 巧 


■ぶ 


Audio_ 0003 
[00:19] [130K]^ 


保巧 選択全解除 


追加したい音楽また 
は動画を反転表示 ► 
因を巧してチェック 
►图（保存） 


登録ファイルび入ったメモリカードを外ずと 
メモリカードのファイルを登録したあと、そ①メ 
モリカードを取り外した場合は、そのファイルを 
再生できなくなりまず。メモリカードを再度取り 
付けてファイルの読み这みび完了ずると、再生 
でをるよラになりまず。 


登録したファイルを 
削除ずると 
プレイリストに登録し 
たファイルを削除した 
場合は、プレイリストか 
5そのファイルを再生 
でさな< な0まず。 
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その他の機能 

ニュース/エンタテイメント機能.… 60 


ファイルやフオルダを管理 . 62 

メモ U 力ードを使5 . 64 

赤外線でデータを送受信ずる . 66 

セ丰ユリテイをかける . 68 

海外で利用ずる(世界巧応ケータイ） 

. 70 

まだまだたくさん便利な機能 . 72 








ニュース/エンタテイメント機能 

本機は、 S ! 情報チヤンネルに巧応していまず。無料コンテンツか5は情報料無料でいろいろなコン 
テンツをダウン□ードでをまず。 


S ! 情報チャンネルを利用する 


サービス登録/解除をずる 


新着情報を確認ずる 


S ! 情報チ巾'ノネル/お天気 
2ハ’ツクナン/、’- 

3サ-ヒ’ス登録•解除 
4再配信要求 
已お天気アイ]'ノ 


待受画面►因 ► 

「ニュース/エンタ 
メ」 KS ! 情報チヤ 
ンネル/お天気」 ► 
「サービス登録•解 
除」 


2 


Os ! 情幸!チけ:) 

2 . トヒ‘ス紹介/ 

3. トス紹介 

4. 利用親が 


3?1«巧チ1〇ネル 

けけネもタニ 1- 


©SOFTBANK MOBILE 


戻る 選択 メニュ- 


画面の指示に従って 
操作 


2 



S! 情報チャンネ 
ルページび表示 
されまず。 


情報を自動的に受信 
し、通知を表示►因 
(表示） 


ごを意ください! 


S ! 情報チヤンネルのご利用時には、ノけ■ット通信料 
が発生します。 
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天気予報を表示ずる 


二: I - ス/ I ンタメ 

1 S ! 情報チャンネル/お 

2無料]ンテンツ 
3 S ! 電話帳/\’ックアツ/ 


選が 


待受画面►囚 ► 

「ニュース/エンタ 
メ」 ► 阿情報チャン 
ネル/お天気」 


2 


お天気アイ]ン 

1天気予報 
2手動更新 
3設定 


選が 


r お天気アイコン」 ► 
「天気予報」 


お天気アイコンを更新ずる 
待受画面►因 ► r ニュース/エンタメ」 ► rs ! 
情報チャンネル/お天気」►「お天気アイコ 
ン」 ► r 手動更新」 ► r はい」を選択しまず。 


お天気アイコンを非表示にずる 
待受画面►因 ► r ニュース/エンタメ」 ► rs ! 
情報チャンネル/お天気」►「お天気アイコ 
ン」 ► r 設赴 ► r 表示設定」 ► ro 斤」 


無料コンテンツを利用ずる 


本機では、な下のダウンロードぺージへの 
ショートカットを用意していまず。 


タダデコ 

デコレメールの素材をダウン□-ド 


でさます。 


ごま意 < ださい! 


無料コンテンツのダウン□-ド時には、パケット通信 
料び発生します。 


二：!-ス/ I ンタメ 
1 S ! 情報チがネル/お_. 

2無料]'クンツ 

3 5!電話帳/\’ックァッフ° 


選巧 


待受画面田] 

「ニュース/エンタメ」 
► 「無料コンテンツ」 


2 


コンテンツを選 
択ずると、ダウン 
□ —ドぺージび表 
示されまず。 
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フオルダを管理 


データフオルダには、画像、動画、サウンドなど 
いろいろなデータファイルを保存できまず。種 
別フオルダ内にヴブフオルダを作成でをまず。 


フオルダを作成ずる 



待受画面►因 ► 
「データフオルタ’」 ► 
種別フォルダを選択 


2 



因 ►「 データ 管理」 
► r フォルダ作成」 ► 
名前を入力 


■フオルタ‘作成時のミ主意 
ヴブフオルダの中には、フオ 
ルタは作成できません。 



ファイルび1つち 
ない場合は、因 ► 
r フォルダ作脱►名 
前を入力 



フオルダび作成され 
まず。 


表示方法を切り曾える(一覧/サムネイル） 保存場所の切り替え(本体/メモリカード) 



因 ►「 表示切替」 ► 
「リスト表示」 


因 ►「 表示切替」 ► 
r サムネイル表示」 


图（メモリカード） ► 
メモリカードに切り 


图（本体）►本体に 
切り替わりまず。 


替わりまず。 


移動/コピーずる 



移動/コピーしたい 
ファイルを反転表示 
►因 ► r 移動」/ 口 
ピー」 


2 


ピクチャ- 


面面壓] 


NHir み I 

画な- 0004. j 阳 
[130 KB ] 

tr I 

北選択全解除 


「1件」/愼数」/哈件」 
r 複数」の場合はファ 
イルを選択して回（移 
動)/图（コピ ー） 


3 


ピクチャ- 

ここに北° - 

n なけ 
圓〇 

圆 !1 

選が作成 


移動/コピー巧の 
フオルダを選択►に 
こに移動」/「ここに 
コピ ー 」 


旅行 

I 剩 

画像-0加 4. jpg 
[巧0脚 


設定 表示 メニユ- 


フオルダ/ファイル 
び移動/コピーされ 
まず。 


ファイル/フオルダを並べ替える 



因 ► r ソート」►順序 順序び入れ曾わりまず。 
を選択 


フオルダを削除ずる 



フォルダを反転表示 
►因 ► 「削除」 


2 



操作用暗証番号を入 
力►因 （0K) ► r は 
い」 
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メモリカードを使う 

本機は microSD™ / microSDHC™ メモリカードに対応していまず。 

市販の microSD™ / microSDHC™ メモリカードを使って、データを保存ずることびできまず。 


• 無理に取り付けたり取りがしたりずると、メモリカードや本機び破損することびあります。 
• 推奨のメモリカードをご利用ください。 

• 取りがしたメモリカードは、紛失しないでください。 

• 端子部分に触れたり、傷つけたりしないでください。 

参データの読み込み中や書き込み中は絶対にメモリカードを取りかさないでくださし、。 

メモリカードや本機び破損ずることがありまず。 

• メモリカードの登録内容は事故や故障により消失 • 変化する恐れびあります。大切な 
データは控えをとっておくことをおずずめします。なお、データが消失-変化した場合 
の損喜について当社は責任を負いかねまずのであ5かじめご了承 < ださい。 


メモ U カードのご利用 
に関するミ主意 


メモリカードを取り付ける/取り外ず 



推奨メモリカードサイズ 

64 M バイト 1 G バイト 

128 M バイト 2 G バイト 

256 M バイト 4 G バイド 
512 M バイト 

* : microSDHC ™ メモリカー 
ドのみ推奨。 


メモリカードのカバーを開く ►メモリカードを r カチッ」と音びずるまで巧 
し这む(外ずときは軽く巧し这む）►メモリカードのカバーを閉じる 
•メモリカードを取りかすときは、メモリカードを軽く押し込んで手を離します。メモリ 
力ードびかし飛び出した5、まっすぐに引き巧きまず。 
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メモリカードを初期化ずる 


メモリカード初期化に 
関するミち意事項 


参メモリカードを初期 
化すると、メモリカー 
ド巧のデータが削除 
されまず。 

参購入されたメモリ 
カードを本機で使用 
する前には、必ず本 
操作を行ってくださ 
し、。 


パリ設定 
1メモリカ-ド 
2本体 

3保存先設定 
4 メモリ容量確認 


選が 


待受画面►因 ►「 設 
定」 ►「 メモリ設定」 
► r メモリカード」 


2 



2巧リカ-ド初期化 


フイ-?かずると全ての 
テ‘-夕がミ肖去されまず 
フト7かしまずか？ 



「いいス I 


0 K 


「メモリカードネリ期化」 
►操作用暗証番号を 
入力►因 (0K) ►「は 
し、」►メモリカードび初 
期化されます。 


メモリカードにノ（ックアップ 


設定 

3一般設定 
4セキ1りティ設定 
5通話設定 
6け-トト’設定 
7外部接続 

8 メモリ設定 

9 メモリカ-卜''保存 • ； 

選が 


待受画面►因設 
定」►「メモリカード 
保存•読込み」 


2 



「メモリカードへ保 
巧」 ► 「はい」 


3 



操作用暗証番号を入 
力►因 （OK) 


4 


メモリカ-ドへ保存 

1電話帳 

2カレング- 
3予定リスト 
4 ]ンテンヴ，キ- 
日フ’ックマ-ク 


選が 


バックアップをとりた 
い項目を選択►確認 
メッセージび表示さ 
れた5「はい」 




























ホ外線でデータを送受信ずる 

赤外線通信機能を使うと、ケーブルで接続しなくても、電話帳、スケジユール、静止画、動画、音声な 
どを送受信できまず。 


ホが線通信のご利用 
に関するミ主意 


参インターネットやメディアプレイヤーの利用中、メールやデータの編集中などは、ホ 
外線通信でのデータ送信は行えません。 

参受信したデータの内容によっては、正しく登録できなかったり、一部登録できないこ 
とびあります。 


を信でを々:3夕 


ホが線通信を設定ずる 


赤外線通信では、次のデータを送受信できます。 


電話帳* 

動画 

オーナー 情報 

音声ファイル 

カレンダーのスケジュール# 

音楽ファイル 

予定リスド 

ブックマーク* 

静止画 


*: 一括で送受信できまず。 



ホが線通信の準備 


赤外線日 n / Off 設定 
*0n(3 分間） 

00 ff 


選が 


受信側と送信側の機器を 30 cm な内に近づけ 待受画面►因 ► 

ます。両方の赤外線ポートをまっすぐ向を合わ 「ホ外線」 ► 「赤外線 

せまず。間に物を置かないでください。 On /0 斤設定」 ► ron 


赤外線ポート 



(3 分間)」 


2 



待受画面に管び表 
おされ、受信待機の 
状態になりまず。 
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30 cm 

内 


データを 1件ず つ 受信ずる 



赤外線通信を ron 」 
に設定 ( ep . 巨巨） 


2 


3 





着信できな<な0 
まずがフ?イルを交換 
しまずか？ 


b いい文1 



受信を開始しまず。 
電話帳に 
保をしまずか？ 

[ いいス] 




3分む内に送信側か 
5データ送信►確認 
メッセージ►「はい」 


保巧メッセージ ► 
「はい」 


オーナー情報を送信ずる 

1 2 


電話機能 
1電話帳 
2新規登録 
3通話履歴 
4簡易留守録再生 
已留守番電話再生 

6トト情報 

7 S ! 電話帳 A ’ リクアッフ° 
_選択_ 


待受画面►囚電 
話機能」 ►「 才ーナ ー 
情報」 



因 ►「 送信」►「赤外 
線通信」 


デー タフオルダのデータを送信ずる 


2 



待受画面 ►因 ► 
「データフォルダ」 
►フ オルダを選択 ► 
ファイルを反転表示 


►因►「 送信」 ►「 ホ 


が線通信」 


ヒ’クチャ- 

I 邻邏 

画像-0005 .jpg 


[101 KB] 


1 巧 ■■ 1 




送信 選が 

全解除 


送信したいファイル 
を反転表示►因を 
巧してチェック►图 
惟信） 
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セ夺ユリテイをかける 

暗証番号やパスワードを設定ずると、ケータイをロックして不正な利用を禁止したり、ケータイ内 
の情報を守ることびでをまず。 

携帯電話をま全にお使いいただくため、これらの機能をご利用になることをおずずめしまず。 


本機のロック/セキュリティ機能 


1機能名 

内容 

On / Off の設定方法 

□ック解除ち法1 

電源 ON 時 
□ック 

電源を入れたときにロックびかかり 
ます。 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► 「電源 
On 時□ック」 ► ronj/roffj ►操作用暗 
証き号を入力►因 （0 K ) 

操作用暗証番号 
を入力 

キー操作 
□ック 

ボタンに□ックびかかりまず。 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► r キー 
操作□ック」 ► ronj / roffj ►操作用暗証 
ま号を入力►因 （0 K ) 


機能別 
□ック 

設定した機能に□ックがかかりまず。 
(電話帳、カレンダー/メモ帳/予 
定リスト、メール、通話履歴、データ 
フォルダ） 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► 「機 
能別□ック」►□ックをかける機能を選択 ► 
固（保巧）►操作用暗証番号を入力►因 
(0 K ) 


シークレット 
モード 

設定した登録内容が非表示になりま 
す。 

(電話帳、データフォルダ、カレン 
ダー/予定リスト） 

因 ► r 設赴 ► r セキュリティ設定」 ► r シ- 
クレットモード」 ►操作用暗証番号を入力 ► 
因 （0 K ) ► r 表示する」/ r 表示しない」 


シークレット 
データフォ 
ルダ 

r 表示しない」に設定すると、データ 
フォルダを表示したときに、シーク 
レットモードを設定したヴブフォル 
ダび非表示になります。 

因 ► r 設赴 ► r セキュリティ設定」 ► r シ- 
クレットデータフォルダ」 ►操作用暗証番号 
を入力►因 （0 K ) ► r 表示する」/「表示し 
ない」 


USIM 照合 

本機に他の USIM 力ードび取り付 
け5れた場合、電源を入れたときに 
USIM パスワードによる認証を行い 
ます。 

因 ► r 設赴 ► r セキュリティ設定」 ► 
「 USIM 照合」 ► 「0 n 」/「0 斤」 ► USIM パ 
スワードを入力►因 （0 K ) ► rOnJ に設定 
した場合はもう一度因 （0 K ) 

USIM パスワード 
を入力 
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1機能名 

内容 

On /0 斤の設定方法 

□ック解除方法1 

円 N 認証 

電源を入れたとき円 N コード入力び 
必要になりまず。 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► iPiN 
認証」 ► ronj / roffj ►円 N 〕ー ドを入力 
►因 （0 K ) 

円 N コードを 
入力 

モバイル 
トラ ツカー 

設定したときと異なる USIM 力ード 
び取り付けられたときに、指定した 
宛知こ SMS を送信してお知5せし 
まず。 

因 ► r 設定」 ► r セキュリティ設定」 ► r モ 
バイルトラッカー」►操作用暗証き号を入 
力►因 （0 K ) ►設定欄を選択 ► rOnJ / 
ro 斤」 



操作用暗証番号を変更ずる 


PIN コードを変更ずる 


お買い上げ時は「9999」に設定されていまず。 


セキュリティ設定 
6シ-クレットテ’-タフオルグ 
7 リセット 

8 PIN 認証 

9 PIN 変更 
0 PIN 2 変更 

* 暗証番号変更 

#モハ’イルトラッカ- 
選が 


待受画面►因 ►「 設 
定」►「セキュリティ 
設定」►「暗証番号 
変動 


2 

現在の操作用暗証番 
号を入力►囚 （0 K ) 

▼ 

新しい操作用暗証番号 
(4 〜8お）を入力 ► 
因 (0 K ) 

▼ 

再度、新しい操作用 
暗証番号を入力 ► 
因の。 


PIN コード/ PIN 2 コードを設定ずる場合には、 
「 PIN 認証」を rOn 」 にしまず。 


セキュリティ設定 
6シ-クレットテ’-タフオルグ 
7 リたット 
8 PIN 認証 
9 PIN 変更 
0 PIN 2 変更 
* 暗証番号変更 
#む、’イルトラッカ- 
選択 


待受画面►因 ►「 設 
定」►「セキュリティ 
設定」 ►「 PIN 変更」 
/ rPIN 2 変更」 


2 

現在の PIN コー ドを 
入力►因 （0 K ) 

▼ 

新しい PIN コードを 
入力►因 （0 K ) 

▼ 

再度、新しい操作用 
暗証番号を入力 ► 
因の。 
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海外で利用する泄界対応ヶ-タィ） 

世界巧応だから、使い慣れたいつものケータイび海外でも便利に使えまず。 

世界巧応ケータイを利用ずると、日本国内と同じ電話番号、メールアドレスでカンタンに海外で利 
用ずることびでをまず。 


世界対応ケータイの 
ご利用に関するミ主意 


• 海外でのご利用の詳細については、別冊の『世界対応ケータイガイド』、またはソフト 
) た/クモ J レ r ルホームぺージ (h け p :// www . softbank . jp ) を参照してください。ま 
た、海がにお出かけになる際には、『世界対応ケータイガイド』を携行してください。 

• メールの受信設定び自動受信になっていると、メール通信料が高額になる場合びあ 
りまず。 

手動受信に変更ずるには、 r 自動/手動受信の切り替え」 （© P .34) で r □-ミング自動 
受信」を r 手動取得」に設定してください。 


ネットワークモードを設定ずる ネットワーク(事業者)を設定ずる 

通常は「自動」にずることをおずずめしまず。 通常は「自動」にずることをおずずめしまず。 


3 G / 目 SM 選択 
1自動 
2手動 


選が 


待受画面►因設 
定」 ► 「通話設定」 ► 
「通話サービス」 ► 
r 国際設赴 KSG / 
GSM 選択」►「自 
動」/「手動」 


2 


手動 

1 3G/GSM 

2 3 G 

3 GSM 


選が 


r 手動」の場合は、 

さ5にモードを選択 


事業者設定 
1自動 
2手動 

3優先わトリ-ク設定 


巧巧 


待受画面►因 ►「 設 
定」 ► 「通話設定」 ► 
「通話サービス」 ► 
r 国際設定」►「事業 
者設定」 ► 旧動」/ 
r 手動」/ r 優先ネッ 
トワーク設定」 


2 

■ 「手動」の場合 
事業者名のリストか 
5利用ずる事業者を 
選択 

■ r 優先ネットワー 
ク設定」 の場合 
r 優先度リスト」 ► 
優先したい事業者を 
選択►リストの上位 
に カーソルを 移動 ► 
因（挿入） 
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海外で電話をかける 


f :音声通話 


03 ** 

关****乂| 


発信 メニ：! 


待受画面►市外局番 
か5電話番号を入力 

►日 


2 

電話の発信先を選択 
参日本にかける： 
「日本へ」 

参日本な外の国にかける： 
「他国番号付加」►発信 
したい国を選択 
参滿在国の一般電話や 
携帯電話にかける： 
「このまま発信」 


海かでの 
緊急通報 


無線ネットワークや無線信号、本機の 
機能設定状態、 USIM の状態によって 
動作び異なるため、すべての国やエリ 
アでの接続を保証できるものではあり 
ません。 


-国番号などを直接入力して電話をかけることもで 
きまず。臣司を！秒む上巧して「+」を入力しまず。 
続けて国番号、先頭の「0」を除いた電話番号の順 
に入力して、因/因（発信)を押しまず。 
イタリアに電話をかける場合、先頭に「0」びある 
ときは除かずにそのまま電話番号を入力します。 

• 電話番号の最初に r + 国番号」び付く場合は、左記 
の操作2が不要でず。 


世界時計を利用ずる 
■ 世巧時計を見る 


ツ-ル 

1電卓 

2通貨•単位換算 
3 g 界時計 
4 メモ帳 
已予定リスト 
6ホ•イスレ]-グ- 
7ストッフ°ウォッチ 
選が 


待受画面►因 ► 
r ツール」世界時 
計」 


■ 登録地域を変更ずる 



r 世界時計」画面で 
地域1欄/地域2欄 
を反転表示 



回で地図をスク 
□ールし目的の地域 
を選択►因（保存） 
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まだまだたくさん便利な機能 

本機には、まだまだたくさんの便利なツールび搭載されていまず。 


カレンダー： 因 ► 「カレンダー」で起動 
图（新規）でスケジュールを登録します。日付 
を選択すれば1曰の登録内容び表示されます。 
因 ►「 表示切替」で表示を ri ヶ月表示」 ri 曰 
表示」 ri 週間表示」に切り曾え5れます。 


アラー ム：因 ► r アラー ム」で起動 
アラームを 1 つ 選択して設定時刻を入力し ま 
ず。設定後、图 （ On / O 斤)で設定/解除を切り 
替えられまず。 


電卓： 因 ► r ツール」 ► 情卓」で起動 
13巧までの四則演算びでをまず。 


通貨.単位換算： 因 ► r ッール」 ► 「通貨•単位 
換算」►換算したい項目を選択して起動 
単位欄で単位を選択し数値欄に入力しまず。 
通貨は固（レート表示)か5レートを設定でき 
まず。 


メモ帳： 因 ► r ツール」 ► r メモ帳」で起動 
「〈新規作成〉」でメモを新しく登録しまず。 
編集ずるときは图（編集)を巧しまず。 


予定リスト： 因 ► r ツール」 ► r 予定リスト」で 
起動 

因 ►「 新規登録」で件名、期限日時を入力して登 
録します。因 ►「 ソート」で表示を r 期限順」 r 重 
要度順」に並べ替えられます。 


ボイスレ〕一夕一： 因 ► r ツール」 ► r ボイスレ 
コーダー」で起動 

因（録音)、图（停止)で録音しまず。再生は、 
因 ► r データフオルタ」からフアイルを選択し 
まず。固（設定)を巧ずとファイルを各着信音 
に登録でをまず。 


ストップウォッチ： 因 ► r ツール」 ► 「ストップ 
ウォツチ」で起動 

因（スタート)、图（停止)で計測しまず。 

因（ラップタイム)を巧ずとラップタイムを10 
回まで記録でをまず。 


辞巧： 因 ► 「ツール」 ► 「巧巧」で起動 
r 英和巧巧」/ r 和英巧巧」から選択し、語句を 
入力しまず。 


フアイ ルビユー ア：因 ► 「データフオルタ’」 ► 
r その他ファイル」►ファイルを選択で起動 
ドキュメントフアイ J レ （ PDF 、 XLS 、 DOC 、 
PPT 、 TXT ) を閲覧できまず。 


待ちうた™: 因 ► 「設定」 ► r 音•ノ (イブ • 着信 
ライト設定」►「待ちうた」 

待ちラた™*を設定でをまず。 

* :詳細についてはソフトバンクモバイルホームぺージ 
( htt | D :// www . softbank . jp ) をご確認ください。 
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USIM 力ード 

USIM 力ードは電話番号やお客様情報び入ったに力ードでず。 USIM 力ード別応のソフトバンク携 
帯電話に取り付けて使用しまず。本機をご利用になるロホ、 USIM 力ードび必要でず。 


ご利用になる前に 

次の点にごを意ください。 

- USIM カードの取り付けや取りがしをすると 
をには、必要上に力を入れないでください。 
-に部分はいつもをれいな状態でご使用くだ 
さい。 

- USIM カードにラベルなどを貼り付けないで 
<ださい。 

• USIM 力ードの暗証番号(円 N コード)やパス 
ワードを使ラと、ケータイの不正利用を禁止 
でさます （© P .68)。 

- USIM カードの所有権は当社に帰属します。 

-紛失、破損などによる USIM カードの再発行は有 
償となります。 

-解約、休止などの斷ま、 USIM 力ードを当社にご返 
却 < ださい。 

-お客様からご返却いただいた USIM カードは、環 
境保全のため U サイクルされています。 

- USIM 力ードの仕様、性能は予告なしに変更する 
可能性びあります。ご了承ください。 

-国内外を問わず、 USIM カードならびにソフトバン 
ク携帯電話 (USIM カード挿入済み)の盗難 • 紛失 
の際は、必ず緊急利用停止の手続さを行ってくだ 
さい。 

緊急利用停止の手続さについては、お問い合わ 
せ先 (© P .118) までご連絡ください。 


USIM 力ードを取り付ける/取り外ず 

1電池パックを取り外ず （ ep .7 己） 

P 取り付ける/取り外ず 
■ 取0付けるとを 

金色のに部分を下側にして、挿入□に差 
し込み、固定されるよラに、奥まで押し込 
みます。 

切り欠さ部の向さに注意してください。 



■ 取り外すとさ 

USIM 力ードに指を押し当て、スライドさ 
せながら静かに弓 I さ巧きます。 



電池ノむ/ク 

初めてお使いになるときや、長時間ご使用にならなかったときには、ご使用前に必ず巧電してくださし、。 


電池パックを取り付ける 

1電池カバーを取りがず 

電池カノ く一を押しながらスライドさせて、 
引さ上げます。 



P 電池パックを取り付ける 

突起部に電池パックのくぼみを合わせて 
取り付けます。 



3 電池カバーを取り付ける 

電池カノ（一をスライドさせます。 



電池パックを取り外ず 

電池パックの取り外しは、電源を切ってか5 
行ってください。また、急速巧電器を接続して 
いない状態で行ってください。 

1電池パックを取り外ず 

電池ノ くックを持ち上げて、弓 I さ上げます。 



-電池カノ く一び外れた状態で使用すると、電池パッ 
クび巧ける恐れびあります。使用するときには、電 
池カバーを正しく取り付けてください。 

-強い衝撃などを与えると、電池カバーび巧びって 
取り付けにくくなることびあります。 

不要になった電池パックは 
不要になった電池ノむ/クは、一般のゴミと一緒 
に捨てずに、端子にテープなどを貼り付けて絶 
縁し、個別回収に出ずか最寄りのソフトバンク 
ショップへお持ちください。電池を分別廃棄し 
ている市町村の場合は、その条例に基づいて 
廃棄してください。 

リチウムイオン電細よ、リサイクル可能な貴重 
な資源でず。 
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電池パックを巧電ずる 

初めてお使いになるときや、長時間ご使用にな 
5なかったとをには、ご使用前に必ず巧電して 
<ださい。 

1コネクターを 取り付ける 

端子キャップを開いて、急速充電器の接 
続 コネクターを 差し込みます。 

P 巧電ずる 

電源プラグをコンセントに差し込みます。 
端モキヤップ 



3コネクターを 取りがず 

充電が終わったら、本機から急速充電器 
の接続コネクターを巧いて端テキヤップ 
を閉め、電源プラグをコンセントから巧さ 
ます。 


-本機に使用する充電用機器は、必ず当社指定の 
ちのをご使用< ださい。 

-電池パック単体で充電することはでさません。 
必ず本機に電池ノむ/クを取り付けた状態で充電し 
てください。電池ノ くックなしの状態では、充電する 
ことも電源を入れることもでさません。 

-充電器を長時間ご使用にならない場合は、電源プ 
ラグをコンセントか日巧いてください。 


電池パックの持ちについて 

次のような使いかたや操作をすると、電池パック 

の消耗び早まり、利用可能時間び短くなります。 

■使用環境 

-極端なお温または高温の状態での使用、および保 
存(已〜40での温度範囲でご使用ください） 

-電波の弱い場所での通話や、圍外表示での待受 
(なるべく電波状態の良い環境でご使用くださ 
い） 

-本機や電池パック、充電器の充電端テの巧れ 
(巧れのために接触び悪くなると、正甫に充電でき 
なくなります） 

■操作 

-カメラでの撮影を何度も行ったとき 

-動画や音楽を再生したとさ 

-メール作成などで連続した操作をしたとき 
(照明の点灯時間び長くなるため） 

■設定 

-ディスプレイ設定の「バックライト」で明るさのレ 
ベルを上げているときや、長時間の点灯を設定し 
ているとさ 

-メディアプレイヤーのバックライトび「常時 On 」 に 
設定されている状態で、ムービーを再生したとさ 


76 


ソフトウェア更新 

本機のソフトウェアを更新ずる必要びあるかどうかを確認し、必要な場合は通信を利用して最新の 
ソフトウェアに更新できまず。 

更新には、ずぐに行う r 今ずぐ更新」と、更新日時を予約して行う r 予約更新」びありまず。 


1 囚 ► r ツール」 ► 「ソフトウェア更新」 ► 
图 ( Yes ) 

固 （ Yes ) を押すと、ネットワークに接続しま 
す。 

P 規約を読み、 r 同意ずる」 

「同意する」を選択する前に、規約をよく 
お読みください。 

3交換機用暗証番号 (© P .9) を入力 ► 

囚 （0 K ) ►囚 (0 K ) 

4チてック結果を確認し、 因 （ OK ) 

5 更新方法の選択操作 

■ 今すぐ更新するとさ 
「今すぐ更新」 

ソフトウてア更新が実行されます。更新 
が完了すると、本機が再起動し、完了通 
知画面が表示されます。 



■ 予約更新するとさ 
「予約更新」►图 ( Yes ) ►予約する曰付 
を還択 ► 予約する時間帯を選択 ► 予約し 
た日時を確認►因 （0 K ) 

-操作のご案内については、ソフトバンクモバイ 
ルホームぺージ ( http :// www . softbank . jp ) 
か5ちご確認いただけます。 

-確認や更新に通信料はかかりません。 

-予約更新の曰時になると、更新メッセー 
ジが表示され、因 （0 K ) を押すか、約 
1日秒経過すると更新が開始されます。 
他の機能を利用中の場合は、機能を終了 
すると更新のメッセージが表示されます。 
ただし、他の機能を利用したまま予約要 
新の日時か510分上経過すると、予約 
更新は解除されます。 



予約更新をキャンセルするには、操作！〜 
3を行い、「予約キャンセル」►图 （ Yes ) を 
選択します。 
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故障かな？と思った！ 5 


電源び入5ない 

囚電池切れになっていませんか？ 

-► 電池パックを交換ずるか巧電してくださ 
い。 

囚電池パックび本機に装着されていまずか？ 

今正しく装着してください。 


電源を入れると PIN コードの入力画面び表示 
される 

囚 「 PIN 認証」が ron 」 に設定されていません 
か？ 

-►「 PIN 認証」び ron 」 に設定されている 
ときは、画面の指示に従って PIN コード 
を入力してください。 


電源を入れると USIM パスワードの入力画面 
び表示される 

囚 「 USIM 照を」び ron 」 に設定されていませ 
んか？ 

"► rusiM 照合」び ron 」 に設定されてい 
るときは、 USIM パスワードを入力して 
<ださい。 


電源を入れたとさや機能の操作時に rusiM 

未挿入でず。」、 rusiM び正しくありません」、 
rusiM エラーでず」と表示される 

囚 USIM カードは正しく取り付け5れていまず 
か？ 

今 USIM 力ードび正しく取り付けられてい 
ることを確認してください。正しく取り 
付け5れているのに表示び出る場合は、 
破損している可能性びありまず。 

囚 USIM カードのデータ読み込み中ではあり 
ませんか？ 

-► しばらくたってか5操作し直してくださ 
い。 

囚違った USIM カードをお使いではありません 
か？ 

今正しい USIM 力ードであることを確認し 
てください。当社で指定された USIM 
カードを使用してください。 

囚 USIM カードのに部分に指紋などの巧れび 
ついていませんか？ 

-► 乾いたをれいな巧でちれを落として、正 
しくお取り付けください。 
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r 圏州または 「山!」 び表示され、電話びかけ5 
れない 

囚サービスエリア外か電波の届きにくい場所 
にいませんか？ 

電波の届く場所に移動してかけ直してく 
ださい。 


通話び途切れたり、切れたりずる 

囚「圍外」または「山!」び表示されているか、ま 
たは電波状態び悪い場所にしぶせんか？ 

-► 電波の届く場所に移動してかけ直してく 
ださい。 

囚電池切れになっていませんか？ 

-► 電池パックを交換ずるか巧電してくださ 
し、。 


電話びかけ5れない 

囚発着信規制サービスの発信規制び設定され 
ていませんか？ 

-► 発信の規制を停止してください。 

囚電波 Off モードび設定されていませんか？ 
(化」表示） 

-► 「電波0斤モード」を ro 斤」に設定してく 
ださい。 


電話帳、データフォルダ、通話履歴、カレンダー 
やメールの各種の機能び呼び出せない 
囚「機能別□ック」び設定されていませんか？ 
今 r 機能別ロック」 （ ep .68) を解除してくだ 
さい。 


通話中に r プチッ」と音び入る 
囚電波び弱くなって別のエリアに切り替わると 
きに発生ずることびありまず。 


巧電でさない 

囚急速巧電器の接続コネクターび本機に確実 
に差し込まれていまずか？ 

-► 確実に差し这んでください。 

囚急速充電器の電源プラグびしっかりとコン 
セントに差し込まれていまずか？ 

-► 確実に差し込んでください。 

囚電池パックが本機に取り付けられていますか？ 
-► 正しく取り付けてください。 

囚本機および電池パックの充電端モゃ急速巧 
電器の接続コネクター、本機の外部接続端 
子び巧れていませんか？ 

-► 乾いた綿棒などで端子部の巧れを落と 
して < ださい。 
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囚周囲の温度び已でよりおい場所または 40 t ； 
を超える場所で充電していませんか？ 

■4 周囲の温度び日〜 4 crc の範囲内で巧 
電してください。 

囚電池パックに異常はありませんか？ 

-► 新しい電池パックに交換してください。 

囚充電を繰り返しても、十分に充電できませんか？ 
-► 電池パックの交換時期でず。新しい電池 
パックに交換してください。 

囚充電中に本機や電池パックの温度び上昇し 
ていませんか？ 

-► 温度び上昇ずると巧電を中断ずること 
びありまず。本機や電池ノむ/クびをめて 
から、巧電し直してください。 


熱くなる 

囚充電中に、急速巧電器び発熱ずることびあり 
まず。 

囚充電したり、長時間通話したりずると本機び 
発熱ずることびありまず。 

今手で触れることのでをる温度であれば、 
異常ではありません。手で触れ5れない 
ほど熱くなった場合はただちに巧電、使 
用を中止してお問い合わせ先 ( ep . i 18) 
までご連絡ください。 


電池の消費び早い 

囚使用環境(気温/充電状況/電波状態)、操 
作や設定状況によっては電池の消費び早く 
なりまず。 

"► 適切な環境下でご使用のラえ、電池の 
消費び早い機能の使用を控えて < ださい 
(© P .76)。 


ディスプレイの表示びちらつく 
囚堂光灯の近くで使用していませんか？ 

今堂光なからなるベ<離れてご使用ください。 


ディスプレイの表示び暗くなつたり消えたりする 

囚ディスプレイの特性によるものです。故障では 
ありません。暗くなつたり消えたりするまでの 
時間はバックライトの設定で変更できます。 


スピーカーで音楽び再生でさない 
囚「マナーモード」び設定されていませんか？ 
吵「マナーモード」を解除してください。 

囚イヤホン7イクを接続していませんか？ 

"► イヤホンマイクの接続コネクターを本 
機から巧いてください。 


にれ拟上起動できません」と表示された 


囚多くの機能を一度に起動していまず。 

-► いくつかの機能を終了してください。 
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Samsung New PC Studio を利用して 

USB 通信びでさない 

囚 USB ドライバはインス!-ールされていまず 
か？ ( USB 通信の場を） 

"► USB ケーブルでパソコンと接 
続して通信ずる場合は、ドライ 
バ①インストールび必要でず。 
SAMSUNG ホームぺージ ( http :// 
jp . samsungmobile . com / pc / 
lineup / 740 download . html ) か5 
「USB Driver Installer 」 をダウン 
□ードして、ドライバのインス!ルを 
行ってください。 

囚パソコン側で接続方法び正しく設定されて 
いまずか？ 

■►ご利用になる通信に合わせて、 
Samsung New PC Studio © 
Connection manager 、 または接続 
ウィザードで接続方法を rusB 」 に設定 
して < ださい。 

囚パソコン側の USB の接続ポートび 
Samsung New PC Studio で設定してい 
るポートと同じでずか？ 

-► Samsung New PC Studio の 
Connection mana 旨 er または接続 
ウイザードでポートを合わせてください。 


電話帳やメールのフォルダ、カレンダー①スケ 
ジュール、予定リストなどび表示されない 
囚セキュリティ設定のシークレットモードび「表 
示しない」に設定されていませんか？ 

-► セキュリティ設定 ( ep . 巨 8) ①シークレット 
モードを r 表示ずる」に設定してくださ 
い。 

囚各機能のシークレット設定を有効にしていま 
せんか？ 

吵表示したい画面で因を巧し、「シーク 
レットー時解除」を選択してください。 


r メール送信できませんでした」と表示された 
囚メールび送信できなかったときに、その理由 
とあわせて表示されまず。 

吵送信でをなかった理由を確認し、送信で 
きる状態になってか5送信してくださし、。 


けービスは許可されていません」と表示された 
囚 3 G サービスエリアがか5送信しようとした 
ときに表示されまず。 

-► サービスエリア内か5送信してください。 


r オフラインモードに設定されていまず」と表 
示された 

囚電波 Off モード中に電話やメール送信しよう 
としたときに表示されまず。 

今電波0斤モードを ro 斤」に設定してくだ 
さい。 
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r 保存領域び**バイト不足していまず 。データ 
フォルダ内のファイルを舊理しまずか？」と表 
示された 

囚本機のメモリびいっぱいでず。 

今不要なファイルを消去してから、やり直 
して < ださい。 


「ダウン □ー ドでさません。コンテンツび不正 
でず。」と表示された 

囚本機ではダウン□ードできないデータでず。 
ダウン□ードを中止してください。 


イヤホン7イクか5発信でをない 
囚「イヤホン通話を使う」の設定び roff 」 に 
なっていませんか？ 

-► 「イヤホン通話」に指定先の電話番号 
を登録しても、「イヤホン通話を使ラ」 
び ro 斤」に設定されているときは発信 
でをません。「イヤホン通話を使ラ」を 
ronj に設定してください （ep.23)。 
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メニュ ーー 覧 


メインメニュー 


カメラ 


カメラ 

ビデオカメラ 

アラーム 

ツール 


電卓 

通貨 • 単位換算 

世界時計 
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予定リスト 
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舌视 
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ミユージック 

ムービー 
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メディア 
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ムービー 

設定 

カレンダー 
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受信ボックス 

新規作成 
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下書を 

テンプレート 

送信済みボックス 

未送信ボックス 

ヴーパ’ーメール操作 

SMS 新規作成 

設定 

メモリ容量確認 

Yahoo! 


Yahoo! ケータイ 

メニュー U スト 

ブックマーク 

画面メモ 

URL 入力 

閲覧履歴 

PC サイトブラウザ 

設定 

ホが線 


赤が線 On/0 斤設定 

全件データ送信 

ニュース/エンタメ 


S! 情報チヤンネル/お天気 

無料コンテンツ 

S! 電話帳バックアップ 


電話機能 


電話帳 

新規登録 

通話履歴 

簡易留守録再生 

留守番電話再生 

オーナー 情報 

S! 電話帳バックアップ 

グループ設定 

スピードダイヤル設定 

設定 

メモリ容量確認 

設定 


音•パ’イブ•着信ライト設定 

ディスプレイ設定 

-般設定 

セキュリティ設定 

通話設定 

マナーモード設定 

外部接続 

メモ IJ 設定 

メモリカード保を-読込み 
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安全上のご注意 

ご使用の前に、この r ま全上のごを意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みに 
なったあとは大切に保管してください。 

参ここに示した注意事翊ま、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内 
容を記載していますので、必ずお守りください。 

参本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第兰 
者が受けられた損害につさましては、当社は責任を負いかねますのであ5かじめご了承ください。 


巧の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を 
した場合に生じるを害や損害の程度を説明しています。 
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。 


この表示は、取り扱いを誤った場 
A 合、 r 死 t ： または重傷1を負うを険 

ZIa Jbp 巧び切迫して生じることび想定され 
る」内容です。 


„„ この表示は、取り扱いを誤った場 
警^合、 r 死 t または重傷^を負う可 
q 能性び想定される」内容でず。 


この表示は、取り扱いを誤った場 
A 合、 r 傷害 2 を負う可能性が想定さ 

ZlA 胃れる場合および物的損害 3 のみの 

発生び想定される」内容です。 


1重傷とは、失明-けび-高温やけど • 低温やけど(体 
温より高い温度の発熱体を長時間肌にあてている 
と紅巧、水宿などの症状を起こすやけど）•感電•骨 
巧-中毒などで、後遺症び残るものおよび治療に入 
院や長期の通院を要するものをさします。 

2傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、け 
が. やけど • 感電などをさします。 

3物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどに 
かかわる拡大損害をさします。 


巧の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明して 
います。内容をよく理解したうえで本文をお読みくだ 
さい。 


0 

禁止 

禁止 （ しロホいけないこと)を示し 
ます。 

分解禁止 

分解しロホいけないことを示しま 
す。 

水濡れ禁止 

水がかかる場所で使用したり、水 
に濡らしたりしてはいけないこと 
を示します。 

濡れ手禁止 

濡れた手で扱ってはいけないこと 
を示します。 

〇 

指示に基づく行為の強制(必ず実 
巧していただくこと)を示しまず。 

C 

電源プラグ 
を巧く 

電源プラグをコンセントか5巧い 
ていただくことを示します。 


本機、電池ノむ/ク、 USIM 力ード、巧電器(オプ 
シヨン品)、メモリカード(オプション品)①取り 
扱いについて(共通） 

A 危険 


本機に使用ずる電池パック•充電器（オプ 
ション品）は、ソフトパンクが指定したも 
のを使用してください。 指示 

指定品外のをのを使用した場合は、電池パックの 
漏液•発熱•破梨-発火や、充電器の発熱-発火- 
故障などの原因となります。 


分解•改造-八ンダ付けなどお客様に 
よる f 彦理をしないで < ださい。 

乂災-けび-感電などの事故または故 


分解禁止 


障の原因となります。また、電池パックの漏液，発熱- 


破誤-発火などの原因とな0ます。 

電話機の改造は電波法違反となり、罰則の対象とな 


ります。 


濡5さないでください。 

水やぺットの尿などの液体び入ったと 
きに、濡れたまま放置したり、濡れた 水濡れ禁止 
電池パックを充電すると、発熱•感電•乂災-けび- 
故障などの原因となります。 

使用場所、取り扱いにご注意ください。 


本機に電池パックを取り付けたり、充電 
器を接続ずる際、うまく取り付けや接続 
びできないとさは、無理に行わないでく 禁止 
ださい。電池パックや端子の向きを確か 
めてか5、取り付けや接続を行ってください。 

電池パックを漏あ-発熱-破裂-発火させるなどの 
原因となります。 


A 警告 


本機•電池パック•充電器を、加熱調理機 iT-V 
器（電子レンジなど）•高圧容器（圧力窒な V V 
ど）の中に入れたり、電磁調理器 （ IH 調理禁止 
器）の上に置いたりしないでください。 

電池パックの漏液-発熱-破裂-発火や、本機と充 
電器の発熱 • 発煙 • 発火 • 故障などの原因とな0ます。 


プ□パンガス、ガソリンなどの引义性ガ 
スゃ粉塵の発生ずる場所（ガソリンスタ 
ンドなど）では、必ず事前に本機の電源指示 
をお切りください。また、巧電もしない 
で < ださい。 

本機の熱でガスに弓 I 乂する恐れびあります。 

プ□ノ じ/ガス、 ガソ U ンなど弓 I 乂性ガスや粉塵の発 
生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因と 
なります。 


高温になる場所（义のそば、暖房器具の 
そば、直射日光の当たる場所、炎天下の 
車内など）で充電-使用-放置しないで禁止 
<ださい。 

機器の変形-故障や電池パックの漏あ•発熱•発火 • 
破梨の原因となります。また、ケースの一部び熱< 
なり、やけどなどの原因となることびあります。 


落としたり、投げたりして、強い衝撃を 
与えないでください。 

電池パックの漏液•発熱•破裂-発火や 
乂災•感電-故障などの原因となります。 


0 


8已 


























使用中、充電中、保管時に、異音•発煙- 
異臭など、今までと異なることに気づい 
たときは、巧の作業を行ってください。指示 

1コンセントやシガーライターソケットから充電 
器を持ってプラグを抜いてください。 

2本機の電源を切ってください。 

3やけどやけびに注意して、電池パックを取り外 
してください。 

異常な状態のまま使用すると、乂災や感電などの原 
因とな0ます。 


子供び使用する場合は、保護をび取り扱 
し、方法を教えてください。使用ホにおい 
ても、指示どおりに使用しているかをご指示 
ま意ください。 

けびなどの原因となります。 


充電端子やが部接続端子、メモリカード 
端子に水やぺットの尿などの液体や導電 
性異物（飽筆のおや金属片、金属製のネッ禁止 
クレス、ヘアピンなど）び触れないよう 
にしてください。また内部に入れないようにしてく 
ださい。 

ショートによる火災や故障などの原因となります。 


ま意 


ぐ5ついた台の上や傾いた所など、不安 
定な場所に置かないでください。 

落下して、けびや故障などの原因となり 
ます。バイブレータ設定中や充電中は、 
特にごを意ください。 


0 


乳幼巧の手の届かない場所に保管してく 
ださい。 

誤って飲み込んだり、けびなどの原因と 
なります。 


〇 

指示 
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電池ノむ/ク①取り扱いについて 

危険 

電池パックのラベルに記載されている表示により、電 
池の種類を確認したうえで、ご利用-処分をしてくださ 


い。 

I 表示 

電池の種類 I 

Li-ionOO 

U チウムイオン電池 


义の中に投下しないでください。 

電池パックを漏液-破誤-発火させるな 
どの原因となります。 禁止 


封を刺したり、ハンマーでたたいたり、 
踏みつけたり、強い衝撃を与えないでく 
ださい。 禁止 

電池パックを漏液•発熱•破梨-発火させるなどの 
原因となります。 


警告 


電池パック内部の液び巧膚や巧服に付着 
した場合は、ただちに本機の使用をやめ、 
きれいな水で洗い流してください。 指示 

皮膚に傷害を起こすなどの原因となりま 
す。 


所定の充電時間を超えてち充電び完了し 
なし、場合は、巧電を中止してください。 

電池パックを漏液-発熱•破裂•発火さ f 胃ホ 

せるなどの原因となります。 


電池パックの使用中•充電中•保管時に、 

異臭•発熱•変色 • 変がなど、今までと^^ 
異なることに気づいたときは、やけどや指示 
けがにま意して電池パックを取りかし、 

さ5に义気から違ざけてください。 

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏ミ夜- 
発熱-破裂-発火させるなどの原因とな0ます。 


電池パックの端子に、針金などの金属類 
を接触させないでください。また、導電 
性異物（飽筆のおや金属片、金属製のネッ禁止 
クレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パッ 
クを持ち運んだり保管したりしないでください。 


電池パックを漏液•発熱•破梨-発乂させるなどの 
原因となります。 


電池パック内部の液が眼の中に入ったと 
きは、こずらず、ずぐにきれいな水で洗 mW 
い流し、ただちに医師の彭察を受けてく 指示 
ださい。 

失明などの原因となります。 


ミ主意 


不要になった電池パックは、一般のゴミ 
と一緒に捨てないでください。 


0 


端子にテープなどを貼り、個別回収に出禁止 
すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」 

へお持ちください。 

電池を分別している市町村では、その規則に従って 
処理してください。 


















本機の取り扱いについて 

警告 


屋外で使用中に雷が鳴りだした5、ただ 
ちに電源を切って屋内などの安全な場所 
に移動してください。 指示 

落雷や感電の原因となります。 


自動車、バイク、自転車などの乗り物の 
運お中には使用しないでください。 


0 


交通事故の原因となります。 禁止 

柔り物を運転しなびら携帯電話を使用す 
ることは、法律で禁止されており、罰則の対象とな 
ります。運転者び使用する場合は、駐停車び禁止さ 
れていない安全な場所に止めてからご使用くださ 
い。 


ホか線ポートを目に向けて送信しないで 
<ださい。 

目に影響を与える可能性びあります。 


0 


高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電 
子機器の近くでは、本機の電源を切って 
ください。 指示 

電子機器び誤動作するなどの影響を与える場合びあ 
ります。 

《ごを意いただきたい電子機器の例 

補聴器-植込み型む臓ペースメーカ-植込み型除 
細動器 • その他の医用電気機器 • 义災報知器•自 
動ドア-その他の自動制御機器など 


本機の電波により運航のま全にち障をさ 
たす恐れがあるため、航空機内では電源 
をお切りください。 指示 

機内で携帯電話び使用でさる場合は、航空会社の指 
示に従い適切にご使用ください。 


む臓の弱い方は、着信時のバイブレーシヨ 
ン（振動）や着信音量の設定にま意して 
ください。 指示 

む臓に影響を与える恐れびあります。 
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ミ主意 


車両電子機器に影響を与える場合は使用 
しないで < ださい。 


本機を自動車内で使用すると、車種によ 
りまれに車両電子機器に影響を与え、安 
全走行を損なラ恐れびあります。 


0 


本機の使用により、巧膚に異常が生じた 
場合は、ただちに使用をやめて医師の彭X 
察を受けてください。 指示 

本機では材料として金属などを使用しています。お 
客様の体質や体調によっては、かゆみ-かぶれ•湿 
疹などび生じることびあります。 


使用箇所 

使用材料、表面処理 1 

夕楷ヶース让部） 

PC 

夕楷ヶース慮面） 

PC 

ボタン操作面 

PET + UV MOLDING 

充電端子/が部接続端 
子キャップ 

PC +ウレタン 

イヤホンマイク端子 
キャップ 

PC +ウレタン 

電池カバ— 

PC 


本機に磁気カードなどを近づけたり、挟 
んだりしないで < ださい。 


0 


キャッシュカード-クレジットカード- 禁止 
テレホンカード-フ□ッピーディスクなどの磁気 
データび消えてしまラことびあります。 


ストラップなどを持って本機をふり回さ 
ないで < ださい。 

本人や周囲の人に当ったり、ストラップ 


0 


び切れたりして、けびなどの事故や故障および破損 


の原因となります。 


本機を長時間ご使用になる場合、特に高 
温環境では熱くなることがありまずので、^9 
ご注意ください。 指示 


長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけど 
になる恐れびあります。 


着信音び鳴っているときや、本機でメロ iCN 
ディを再生しているときなどは、スピー 
カーに耳を近づけないでください。 禁止 

難聴になる可能性びあります。 


本機を開閉ずる際は、指やストラップな 
どを挟まないようご注意ください。 

けびなどの事故や破損の原因となります。 


〇 

} 日术 


イヤホンマイクを使用ずるときは音量に 
気をつけてください。 

長時間使用して難聴になった0、突然大 
さな音び出て耳をいためたりする原因と 
なります。 


〇 
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巧電器(オプション品)の取り扱いについて 

警告 


巧電中は、巧や布団でおおったり、包ん 
だりしないで < ださい。 

熱びこちって乂災や故障などの原因とな 
ります。 


0 


指定むがの電源-電圧で使用しないでく 
ださい。 

指定外の電源•電圧で使用すると、火 
災や故障などの原因となります。 


0 


急速充電器： 

ACIOOV - 240 V (家庭用 AC コンセント専用） 
シガーライター充電器（オプション品）： 

DC 12 V - 24 V (マイナスアース車専用） 


長時間使用しない場合は、充電器を 
持ってプラグをコンセントか5巧いて 
<ださい。 

感電•乂災-故障の原因とな0ます。 


電源プラグ 
を巧く 


万一、水やペットの尿などの液体び 
入った場合は、ただちに充電器を持っ 
てコンセントやシガーライターソケッ 
卜か5プラグを巧いてください。 


電源プラグ 
を巧く 


感電-発煙-火災の原因とな0ます。 


プラグにほこりびついたときは、充電器 
を持ってプラグを]ンセントか5巧き 、 mW 
乾いた巧などでふき取ってください。 指示 

火災の原因となります。 


シガーライター充電器（オプション品）は、 iCN 
マイナスアース車専用です。プラスアー VV 
ス車には絶対に使用しないでください。 禁止 

火災などの原因となります。 


充電器をコンセントに差し込むときは、 
充電器のプラグや端子に導電性異物（飽 
筆のおや金属片、金属製のネックレス、指示 
ヘアピンなど）が触れないようにま意し 
て、確実に差し込んでください。 

感電-ショート-火災などの原因となります。 


シガーライター充電器（オプション品） 

のヒュ-ズが切れたときは、必ず指をの mw 
ヒューズに交換してください。 指示 

指定け外のヒューズを使用すると、乂災や故障の原 
因となります。指定のヒューズに関しては、シガー 
ライター充電器の取扱説明書でご確認<ださい。 


濡れた手で充電器のプラグを巧さ差し 
しないで < ださい。 

感電や故障などの原因となります。 



濡れ手禁止 


雷が鳴り出した5、巧電器には触れない 
で < ださい。 

感電などの原因となります。 


0 
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ミ主意 


お手入れの際は、コンセントやシガー 
ライターソケットか5、必ず充電器を 

持ってプラグを巧いてください。 電源プラグ 

を巧く 

感電などの原因となります。 


巧電器をコンセントやシガーライターソ 
ケットから巧くときは、コ-ドを引っ張 
5ず、巧電器を持ってプラグを巧いてく 指示 
ださい。 

コードを引っ張るとコードび傷つを、感電や乂災な 
どの原因となります。 


充電器をコンセントに接続しているとき iCN 
は、引っ掛けるなど強い衝撃を与えない 
でください。 禁止 

けびや故障の原因となります。 


医用電気機器近くでの取り扱いについて 
ここで記載している内容は、「医用電気機器への電 
波の彰豐を防止ずるための携帯電話端末等の使用に 
関する指針」（電波環境協議会[平成9年4月])に 
準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関ず 
る調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電 
波産業会」）の内容を参考にしたものです。 


警告 


植込み型む臓ペースメーカおよび植込み 
型除細動器を装着されている場合は、ぺ - 
スメーカ等の装着部位から 22cm む上離指示 
して携行および使用して<ださい。 

電波により植込み型/じ]臓ペースメーカおよび植込み 
型除細動器の作動に影響を与える場合びあります。 


自宅療養など医療機関のがで、植込み型 
む臓ぺ-スメ-力および植込み型除細動 
器むがの医用電気機器を使用される場合指示 
には、電波による影響について個別に医 
用電気機器メーカなどに確認してください。 

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合 
びあります。 
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医療機関などでは、む下を守ってくださ 

し、。本機の電波により医用電気機器に影 

響を及ぼず恐れびあります。 指示 

参手術室.集中治療室（に U ) • 冠状動脈疾患監視 
病室 （ CCU ) には、本機を持ち込まないでくだ 
さい。 

参病棟内では、本機の電源を切ってください。電 
源び自動的に入る設定（アラーム機能など）を 
している場合は、設定を解除してから電源を切っ 
てください。 

参□ビーなど、携帯電話の使用を許可された場所 
であっても、近くに医用電気機器びあるときは 
本機の電源を切ってください。 

参医療機関び個々に使用禁止、持ち込み禁止など 
の場所を定めている場合は、その医療機関の指 
示に従ってください。 


満員電車などの混雑した場所にいるとき 
は、本機の電源を切ってください。付近 
に植込み型む臓ペースメーカおよび植込指示 
み型除細動器を装着されている方びいる 
可能性がありまず。電源が自動的に入る設定(アラー 
ム機能など） をしている場合は、設定を解除してか 
5電源を切ってください。 

電波により、植込み型/じ臓ペースメーカおよび植込 
み型除細動器び誤動作するなどの影響を与える場合 
びあります。 
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お願いとご注意 


ご利用にあたって 

-事故や故障などにより本機またはメモリカードに登 
録したデータ(電話帳、画像、サウンドなど)び消失- 
変化した場合の損害につさましては、当社は責任を 
負いかねますのであらかじめご了承ください。大切 
な電話帳などのデータは、控えをとっておかれるこ 
とをおすすめします。 

-本徽ま、電波を利用しているため、特に屋内や地下 
街、トンネル内などでは電波び届きにくくなり、通話 
び困難になることびあります。また、通話中に電波 
状態の悪い場所へ移動すると、通話び急に途切れる 
ことびありますので、あ日かじめご了承ください。 

-本機を公共の場所でご利用いただくときは、まわり 
の方の迷惑にな日ないようにごま意ください。 

-本機は電波法に定められた無線局です。したびって、 
電波法に基づく検査を受けていただくことびありま 
す。あらかじめご了承ください。 

-一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっ 
ている近くで本機を使用すると、雑音び入るなどの 
影響を与えることびありますので、ごま意ください。 

-傍受にごま意<ださい。 

本徽ま、デジタル信号を利用した傍受されにくい商 
品ですび、電波を利用している関係上、通甫の手段 
を超える方法をとられたとさには第=ちび故意に傍 
受するケースちまったくないとは言えません。この 
点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。 

傍受(ぼうじゅ）とは 

無線連絡の内容を第王ちび別の受信機で故意また 
は偶然に受信することです。 


自動車内でのご使用にあたって 

-運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。 

-本機をご使用になるために、禁止された場所に駐停 
車しないでください。 

-本機を車内で使用したときは、自動車の車種によっ 
て、まれに車両電子機器に影響を与えることびあり 
ますので、ごを意ください。 


航空機の機内でのご使用について 

-航空機の機内では、電源をお切りください。運航の 
安全にち障をきたす恐れびあります。 

機内で携帯電話び使用でさる場合は航空会社の指 
おに従い適切にご利用ください。 


機能制限について 

-機種変更または解約した場合、本機では巧の機能び 
利用でさな<な0ます。 

■カメラ 

-メディアプレイヤー 

-本機を長期間お使いにならなかった場合、上記の機 
能び利用でさなくなる可能性びあります。 
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お取り扱いについて 

-本機の電池ノむ/クを長い間外していたり、電池残量 
のない状態で放置したりすると、お客様び登録、設 
定した内容び消失または変化してしまうことびあり 
ますので、ごま意ください。なお、これらに関しまし 
て発生した損害につきましては、当社は責任を負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 

-本機は己〜40での範囲でご使用ください。極端な 
高温やお温環境、直射日光の当たる場所でのご使 
用、保管は避けてください。 

-カメラ部分に、直射日光び長時間当たると、内部の 
カラーフィルターび変色して、映像び変色すること 
びあります。 

-本機を落下させたり衝撃を与えたりしないでくださし、。 

-お手入れは、乾いた柔らかい巧などでおいてください。 
また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いる 
と色びあせたり、夕字び薄くなったりすることびあり 
ますので、ご使用にならないで < ださい。 

. 雨や雪の曰など、湿気のをい場所でご使用になると 
きは、水に濡らさないように十分ごミ主意ください。 

-本機は精密部品で作られた無線通信装置です。絶 
巧に分解、改造はしないでください。 

-本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つ 
けないよラにごま意ください。 

-ステレオヘッドフオンの中には開放型のものびあり、 
音び外に漏れることびあります。周囲の人の迷惑に 
ならないよラにごミ主意ください。 


本機は防水仕様にはなつていません。化に 濡 6した 
0、湿度の高い巧に置かないで < ださい。 

-雨の曰にバッグの外のポケットに入れたり、手で 
持ち歩かないでください。 

-エアコンの吹き出し□に置かないでください。急 
激な温度変化により結露し、内部び腐食する原因 
となります。 

-洗面所などでは巧服に入れないでください。ポ 
ケットなどに入れて、身体をかびめたりすると、洗 
面所に落としたり、水で磊5す原因となります。 

-海辺などに持ち出すときは、海水びかかったり直 
射日光び当たらないように、バッグなどに入れて 
<ださい。 

-汗をかいた手で軸ったり、汗をかいた巧服のポケッ 
卜に入れないでください。手や身体の汗が本機の内 
部に浸透し、故障の原因になる場合があります。 

本機に無理な力びかかるよラな場所には置かない 
で < ださい。故障やけびの原因となります。 

-本機をズボンやスカートの前、または後ろのポ 
ケットに入れたまま、しゃびみこんだり座席や椅モ 
などに座日ないでください。特に、厚い生地の巧 
服のときはごミ主意ください。 

-荷物の詰まった飽などに入れるときは、重たいも 
のの下にならないよラにごま意ください。 

本機の充電端テ/外部接続端テに指定品外の商 
品は取り付けないでください。誤動作を起こしたり、 
本機を傷めることびあります。 

電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を 
切ってから取り外してください。データの登録や 
メールの送信などの動作中に電池パックを取り外さ 
ないでください。データの消失、変化、破損などの恐 
れびあります。 
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著作権などについて 

音楽、映像、コンピユータ-プ□グラム、データべース 
などは著作権法により、その著作物および著作権者の 
権利び保護されています。こうした著作物を複製する 
ことは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ 
行うことびできます。 

上記の目的を超えて、権利ちの了解なくこれを複製 
(データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、 
ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」 
「著作者人格権侵害」として損害賠償の請ボや刑事処 
罰を受けることびあります。 

本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作 
権法を遵守のうえ、適切なご使用をむびけていただき 
ますよラ、お願いいたします。また、本製品にはカメラ 
機能び搭載されていますび、本カメラ機能を使用して 
記録したちのにつさましても、上記と同様の適切なご 
使用をむびけていただきますよう、お願いいたします。 

本機に搭載のソフトウてアは著作物であり、著作権、著 
作ち人格権などをはじめとする著作ち等の権利び含ま 
れており、これ日の権利は著作権法により保護されて 
います。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あ 
るいは改変したり、八ードウエアから分離したり、逆アセ 
ンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は 
行わないでください。第王者にこのよラな行為をさせ 
ることも同様です。 


登録商標について 

-下記一件または複数の米国特許またはそれに対応 
する他国の特許権に基づき、 QUALCOMM 社より 
ライセンスされています。 

Licensed by QUALCOMM Incorporated 
under one or more of the following United 
States Patents and/or their counterparts 
in other nations : 

斗901，307己，490，1日已已，〇已日，109日，巳04,773 
已11011已01己 I 已06,86已己，109,390己，已11,073 
己，228,0巳4 5,535,239己，26ス2日1已，己44，196 
己，267,262己，已68,483己1337,338己，600,7已4 
己，414,796己，6已7,420己，416,797己，6已9,巳69 
己1710,784已17781338 

- S ! メール、 P 巳ヴイトブラウザ、 S ! 電話帳バックアッ 
プ、デコレメール、フィーリングメール、デルモジ、 S ! 
情報チャンネル、お天気アイコン、タダデコ、ともだ 
ちメール、 S -1 バトル、コンテンツ得パック、選べる 
かんたんは、ソフトバンクモバイル株式会社の登録 
商標または商標です。 

- SOFTBANK およびソフトバンクの名称、□ゴは曰 
本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会 
社の登録商標または商標です。 

- 「 Yahoo !」 および 「 Yahoo !」「 YU の□コマークは、 
米国 Yahoo ! Inc . の登録商標または商標です。 

- This product contains ACCESS Co ., Ltd . s 
NetFront Internet browser software . Net 杆 ont 
is a trademark or registered trademark of 
ACCESS Co ., Ltd . in Japan and in other 
countries . 

ASSESS NetFront 
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本製品のソフトウてアの一部に、 Independent JPEG 
Group び開発したモジュールが含まれていまず。 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE 
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO 
LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON¬ 
COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR 
(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE 
WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD 
("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING 
MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY 
A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL 
AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR 
WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER 
LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG- 
4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR 
SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. 
ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING 
THAT RELATING TO PROMOTIONAL, 
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND 
LICENSING MAYBE OBTAINED FROM MPEG 
LA, LLC. SEE http://WWW.MPEGLA.COM. 


Contains Macromedia® Flash® Flash Lite™ 
technolo 呂 y by Adobe Systems Incorporated. 

Copyright © 199 己- 200 已 Adobe Systems 
Incorporated. All rights reserved. 

Macromedia , Flash , Macromedia Flash , and 
Macromedia Flash Lite are trademarks or 
registered trademarks of Adobe Systems 
Incorporated in the United States and other 
countries . 


-「着うた®」情うたフル®」は、株式会社ソニー • ミュー 
ジックエンタテインメントの登録商標です。 

-「待ちうた™」は、 KDD 職式会社の商標です。 

- micraSD™ 、 micraSDHC™ は SD アソシエーシヨ 


ンの商標です。 
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携帯電話の比吸収率 ( SAR ) について 


本機の携帯電話機は、国び定めた電波の人体 
吸収に関ずる技術基準に適合していまず。 

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電 
話機などの無線機器から送出される電波び人間の健 
康に影響を及ぼさないよラ、科学的根拠に基づいて 
定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の 
平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific 
Absorption Rate) について、これび 2W/k 旨 *の許容 
値を超えないこととしています。この許容値は、使用者 
の年齢や身体の大ささに関係なく十分な安全率を含 
んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国 
際非電離放射線防護委員会 aCN 旧 P ) び示した国際 
的なガイドラインと同じ値になっています。 

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法 
に基づを国の技術基準に適合していることの証明(技 
術基準適合証脚を受ける必要びあります。 

本機ち財団法人テレコムエンジニア U ングセンターから 
技術基準適合証明を受けており、 SAR は0.264 W/k 旨で 
す。 

この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコ 
ムエンジニア U ングセンターによって取得されたちの 
であり、国び定めたち法に従い、携帯電話機の送信電 
力を最大にして測定された最大の値です。 

個々の製品によって SAR に多少の差異び生じること 
ちありますび、いずれち許容値を満足しています。また、 
携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低 
限の送信電力になるよラ設計されているため、実際に 
通話している状態では、通常 SA 刊まよりルさい値とな 
ります。 


SA 刊こついて、さらに詳しい情報をお知りになりたい 
ちは、下記のホームページをご参照ください。 

総務省のホームぺージ 

http://www.tele.soumu.go.jp / ン ele/index.htm 

社団法人電波産業会のホームページ 
http://www.anb-emf.or 旨 / in け iation/sar.html 

《技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 
則第 14 条の 2) で規定されています。 


r ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について 

* ボディ(身体) SAR とは：携帯電話機本体を身体 
に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイ 
ク等を装着して連続通話をした場合の最大送信 
電力時での比吸収率 (SAR) のことです。 

** 比吸収率 (SAR) :目分間連続通話状態で測定した 
値を掲載しています。当社では、ボディ SAR に関 
する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) 
の基準および欧州における情報を掲載してしなす。 
詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば < 露 
の影響に関する情報」「欧州における電波ば<露の 
影響に関する情制をご参照ください。 

*** 身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法とし 
て身体から1 .5 センチに距離を保ち携帯電話機の 
背面を身体に向ける位置で測定試験を実施してい 
ます。電波ば < 露要件を満たすためには、身体から 
1.已センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具 
を使用し、ベルトク U ップやホルスター等には金属 
部品の含まれていないちのを選んで<ださい。 

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご 
確認いただけます。 

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/ 

public/emf/emf02.html 


97 




米国連邦通信委員会 ( FCC ) の電波ば < 露の 
影響に関ずる情報 

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関び定 
期的かつ周到に科学的研究を斤った結果策定された 
基準に基づいています。 

この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず 
十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出 
される電波の人体に対する影響は、比吸収率 ( SAR : 
Specific Absorption Rate ) という単位を用いて 
測定します。 FCC で定められている SAR の許容値 
は、1.日 W/k 邑 となっています。測定試験は機種ごとに 
FCC び定めた基準で実施され、下記のとお0本取扱説 
明書の記載に従って身体に装着した場合は 0.1 日 W / 
k 邑 です。 

身体装着の場合：この携帯電話機 r 740 SC 」 では、一 
般的な携帯電話の装着法として身体から1.已センチに 
距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で 
測定試験を実施しています。 FCC の電波ばく露要件を 
満たすためには、身体から1.已センチの距離に携帯電 
話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホル 
スター 等には を属 部品の含まれていないちのを 選ん 
でください。上記の条件に該当しない装身具は 、 FCC 
の電波ば<露要件を満たさない場合ちあるので使用 
を避けてください。 

比吸収率 ( SAR ) に関するさらに詳しい情報をお知りに 
なりたいちは下記のホームページを参照してください。 

Cellular Telecommunications Slnternet 
Association (CTIA) のホームぺージ(英夕のみ） 
http://www.phonefacts.net 


欧州における電波ばく露の影響に関ずる情報 

本機は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨す 
る電波の許容値を超えないことを確認しています。 

この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防 
護委員会 acN 旧巧び策定したものであり、その許容値は、 
使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値と 
なってしほす。携帯電話機から送出される電波の人体に対す 
る影響は、比吸収率 ( SAR : Specific Absorption Rate ) 
という単位を用いて測定します。携帯機器における SAR 許 
容値は 2 W / k 旨で、身体に装着した場合の SAR の最高値は 
0.日71 W / k 邑《です。 

SAR 測定の際には、送信電力を最大にして測定するた 
め、実際に通話している状態では、通常 SAR はよりル 
さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要 
な最低限の送信電力で基地局との通信を行ラよラに設 
計されているためです。世界保健機関は、モバイル機 
器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影 
響は確認されていないと表明しています。また、電波の 
影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、ま 
たは携帯電話機を頭部や身体から離して使用すること 
び出来る八ンズフ U - 用機器の利用を推奨しています。 

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保 
健機関のホームページをご参照ください。 

世界保健機関のホームページ(英文のみ） 
http://www.who.int/emf 

※身体に装着した場合の測定試験は、 FCC び定めた 
基準に従って実施されています。値は欧州の条件に 
基づいたちのです。 
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主な仕様 


定格および仕様は予告なく変更ずることびありまず。 


So れ Bank 740 SC 


項目 

仕様 1 

質量 

約 107 g 

連続通話時間 

音芦電話：約 2 已〇分 (3G) 

約 3 已〇分 (GSM) 

連続待受時間(ディ 

約已 00 時間 (3G) 

スプレイ消 1 灯時） 

約 4 已〇時間 (GSM) 

充電時間 

急速充電器：約 120 分 
シガーライター充電器： 

約 120 分 

サイズ (WXHXD) 

約已〇■已 XI 00.0X14.9 mm 

最大出力 

0.2 已 W 


-上記は、電池パック装着時の数値です。 

-電池の利用可能時間は、電波が安定した状 
態で算出した当社計算値です。電波の弱い 
場所での通話や「圏外」表示での待受は電池 
の消耗が多いため、ご利用時間が半分!;>(下 
になることがあります。 

-ディスプレイの照明がついている状態での 
ご利用 ( Yahoo ! ケータイの操作など）が多 
い場合、連続通話時間および連続待受時間 
は短くなります。 

-待受画面などに動さのある画像を設定した 
場合、連続通話時間および連続待受時間が 
著しく短くなることがあります。 


連続通話時間とは、 r 静止状態で連続して 
通話状態を保った場合の計算値」、また連続 
待受時間とは、 r 充電を満たした新品の電池 
ノ くックを装着し、本機を閉じた状態で通話や 
操作をせず、電波が正常に受信でをる静止 
状態により算出した計算値」です。実際に使 
ラ場合は、通話と待受の組み合わせとなるた 
め、通話時間ち待受時間ち短くなります。連 
続通話時間ならびに連続待受時間は、使用 
環境(充電状態、気温など)によって変動する 
ことがあります。 


電池パック 


電圧 

3.7 V 

使用電池 

U チウムイオン電池 

容量 

800 mAh 

サイズ (WXHXD) 

約 4.3X33.9X 已 3.2 mm 
(突起部を含まず） 
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保証と アフターサービス 


保証について 

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書 
が付いております。 

-お買い上げ店名、お買い上げ曰をご確認くだ 
さい。 

-内容をよくお読みのラえ、大切に保管してく 
ださい。 

-保証期間は、保証書をご覧ください。 

本製品の故障、または不具合などにより、通話 
などの機会を逸したためにお客様または第兰 
ちが受けた損害につきましては、当社は責任を 
負いかねますのであらかじめご了承くださし、。 


修理を依頼される場合 

r 故障かな？と思ったら」 （© P .78) をお読みのう 
え、ちラー度お確かめ < ださい。それでち異 
常がある場合は、ご契約いただいた各地域の 
故障受付 (© P . 11 8) または最寄りのソフトノじ/ク 
ショップへご相談ください。 

その際でさるだけ詳しく異常の状態をお聞か 
せ < ださい。 

-保証期間中は保証書の記載内容に基づいて 
修理いたします。 

-保証期間後の修理こつきましては、修理によ 
り機能が維持でをる場合は、ご要望により有 
償修理いたします。 


故障または修理により、お客様び登録 • 設定した 
内容が消去 • 変化する場合びありますので、大 
切な電話帳などは控えをとっておかれることを 
おすすめします。なお、故障または修理の際に本 
機に登録したデータ價話帳やデータフォルダの 
内容など)や設定した内容び消失-変化した場合 
の損喜につきましては、当社は責任を負いかね 
ますのであらかじめご了承ください。 

本製品を分解、改造ずると電波法に触れること 
がありまず。また、改造された場合は修理をお引 
受けでさませんので、ごを意 < ださい。 
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Before Using Handset 

Accessories 

Battery [SCBAT1] 



★ Download PC Studio from SAMSUNG Website (http://jp.samsungmobile.com/pc/lineup/740download.html). 


USIM Card Installation 


USIM Card must be inserted to use 740SC. 
Turn 740SC off and remove battery before 
inserting/removing USIM Card. 

1 Remove Battery 

2 Insert USIM Card 

With に Chip down , push in until it stops . 



To prevent damaging it, avoid touching the に 
chip when inserting or removing USIM Card. 


2 


Remove USIM Card 

Pressing down , gently slide it out . 
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Battery Installation 

1 Remove Battery Cover 

Pressing down , use thumb to slide Battery 
Cover loose ; then remove it completely . 



2 Insert Battery 

Align battery slots with handset notches 
to insert battery . 


Notches 



3 Replace Battery Cover 

Align Battery Cover tabs with handset slots ; 
pressing down , slide it closed . 


Charging 

While charging, battery indicator charges 
as follows: 圓一 ► 国一 ► 画.画 flashes when 
battery is full. 

Charging time is approximately 120 minutes. 

1 Insert Charger Connector 

Open Port Cover ; with label up , insert 
Charger Connector into External Device 
Port . 



2 Plug in/Unplug Charger 

Plug Charger into an AC 100 V outlet . 
Unplug Charger , then disconnect handset . 
Port Cover 


























USIM PINs 

USIM Card features 2 security codes: PIN and PIN2. 


Change PIN and PIN2 as required. 

PIN 

4 - to 8-digit security code; prevents 
unauthorized use. 

Set PIN certification to On to require PIN 
entry at power on. 

PIN2 

4 - to 8-digit security code required for 
Reset Call Cost or Edit Cost Limit, etc. 


Canceling PIN Lock (PUK/PUK2 Code*) 

Incorrectly entering PIN or PIN2 three 
consecutive times activates PIN Lock and 
limits 740SC function access. 

Enter PUK (PIN Unlocking Key) Code to 
cancel PIN Lock. 

For more information, contact SoftBank 
Mobile Customer Center, General Information. 

★Entering PUK/PUK2 incorrectly ten consecutive 
times locks USIM Card and disables 740SC. 
Write down PUK and PUK2. Unlocking USIM 
Card requires special service. Contact SoftBank 
Mobile Customer Center, General Information. 


Security Codes 

Phone Password, Center Access Code and Network Password are required to use 740SC. 


Phone Password 

4-digit number (9999 by default) required 
to use or change handset functions. Entered 
digits appear as *. 

If incorrect, error message appears; try again. 

Center Access Code 

4-digit number specified at subscription; 
use to subscribe to fee-based information/ 
access Voice Mail via landlines. 


Network Password 

4-digit number specified at subscription; use for 
Call Barring, etc. Entering it incorrectly three 
consecutive times locks Call Barring settings. To 
resolve, Network Password and Center Access 
Code must be changed. 

For details, contact SoftBank Mobile Customer 
Center, General Information. 

Change Phone Password or Network Password on 
740SC. 
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USIM PINs 


USIM Card must be inserted to use 740SC. 

Turn 740SC off and remove battery before inserting/removing USIM Card. 

740SC offers two manner-related modes (see below). 

Manner Mode 

Mute handset sounds and activate Vibration for all alerts, tones, and alarms. Use Manner 
Key to activate or cancel Manner mode. 

Press r 甘 墨 I for 1+ seconds 

Offline Mode 

Temporarily suspends all handset transmissions. 

Other functions may be used. 

因今 Settings ^ Call settings 今 Offline ^ On or Off 


Specifications 


Weight 

107 g* 

Continuous Talk Time 

3G Voice Call: 250 minutes* 

GSM Network: 350 minutes* 

Continuous Standby Time 
(Display off) 

500 hours (3G)* 

450 hours (GSM)* 

Charging Time 
(power off) 

AC Charger: 120 minutes* 

In-Car Charger:120 minutes* 

Dimensions 
(W X H X D) 

50.5 X 100.0 X 14.9 mm* 

Maximum Output 

0.25 W 


Approximate value 
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Display Indicators & Key Assignments 



Display Indicators 

□ 

Signal Strength 

且 

Network Connection Status 

B 

New Message 

Memory Full (S! Mail/SMS) 

□ 

Music 

且 

System Information 

巧 

Data Transmission Status 

□ 

Manner Mode 

巧 

Battery Level 

巧 

Alert Tone Volume and Vibration 

Status 

m 

Roaming Activated 

Answering Machine Active 

Unheard Answering Machine Message 

Voice Mail/Call Forwarding Active 

Unheard Voice Mail 

Alarm Set 

Schedule 

Schedule with Alarm Set 

Tasks 

Tasks with Alarm Set 

Secret Mode Shown 

All Keys Locked 

Password Lock Active 



0 0 @ o 0 0 
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Key Assignments 

o 

Open Messaging menu 
or execute Left Softkey 
command/f unction 

o 

Move menu items or cursor, 
scroll 

■ Basic Multi-Selector 
Operations 

尸 回 

包 

Access Yahoo! Keitai or execute 
Right Softkey command/ 
function 

o 

Volume adjustment 

包 

Show Switch!bar 

包 

Open Music menu or change 
entry mode for text entry 

o 

Initiate or accept Voice calls 

回 一^ 回 

心 回 

白： Press 白 or 回 

⑩ 

Turn power on/off or end 
operations 

0 

Delete entered text or return 
to the previous window 

の 

Enter numbers or characters 
and select menu items 

O 

Toggle Pictograms or upper/ 
lower-case for text entry 

⑩ 

Toggle Symbols for text entry 
Long press for Manner Mode 


Function List 


Messaging 

Received msg. 

Create new 

Retrieve new 

Drafts 

Templates 

Sent msg. 

Unsent msg. 

Server mail 

Create new SMS 

Settings 

Memory status 

Yahoo! 

Yahoo! Keitai 

Menu list 

Bookmarks 

Saved pages 

Enter URL 

History 

PC site browser 


1 Browser settings 

Infrared 

Infrared On/Off 

Transfer all 

Entertainment 

S! Information 
Channel/Weather 

Free Contents 

S! Addressbook 
Back-up 

Camera 

Camera 

Video camera 

Alarm 

Tools 

Calculator 

Converter 

World clock 

Notepad 

Tasks 


Voice recorder 

Stopwatch 

Dictionary 

Software update 

Data Folder 

Pictures 

My Pictograms 

Ring songs • tones 

Music 

Videos 

Graphic Mail templates 

Other documents 

Memory status 

Media 

Music 

Movie 

Settings 

Calendar 

Phone 

1 Phonebook 


Create new entry 

Call log 

Play answering machine 

Call voice mail 

Account details 

S! Addressbook Back-up 

Group settings 

Speed dial 

Settings 

Memory status 

Settings 

Sound settings 

Display settings 

Phone settings 

Security 

Call settings 

Manner mode settings 

Connectivity 

Memory settings 

Backup & Restore 


109 












































































































































































































Handset Functions 


Basic Operations 

Handset Power On/Off 

国 Power ON 

I until Display illuminates 

740 SC initiates Network Info retrieval the 
first time 因，回 | 〇「因 is pressed in 
Standby . 

Select Yes then follow onscreen instructions . 

■ Power Off 

I ^ I until Display goes dark 

English Interface 

因今 設定* ~般設定今 Language 4* 
English 

Retrieve Network Inrormation 

The first time 因， 图 or 因 is pressed or 
a function requiring a network connection 
is activated . Perform Network Automatic 
Provisioning . OK ? appears . Select Yes and 
follow onscreen instructions . 

Setting Clock 

因今 Settings ♦ Phone settings Date & 
Time * Time field 今 Enter time (12/24- 
hour format ) Date field Enter year , 
month and day 今图 ( Save ) 
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My Number (Account Details) 

因今回 
- I to exit 


Calling 

Voice Call 

Enter a phone number 今 Confirm the number 
4 因/因に all ) 

- I ^ 1 to end the call 

Redialing 

回 (Received calls )/ 回 (Dialed calls ) 
Highlight a record 今图に all ) 今 Voice call 
- I ^ I to end the call 

International Call 

Details are available online : 
http :// mb . softbank . jp / en / global _ services / call / 
Enter a phone number including area code 
今因今 International call 今 Select a country / 
Enter Code and enter Country number 今 
Japan ♦ Confirm the number 今 レ I 
- I ^ I to end the call 


Global Roaming Service 

Apply for Global Roaming Service beforehand . 
For information , see SoftBank Mobile Website : 
http :// mb . softbank . jp / en / globaLservices / 

To call a SoftBank handset overseas , enter handset 
phone number ; country code is not required . 

Receiving a Call 

When 740 SC rings / vibrates , I «--* I 
- I ^ 1 to end the call 

Answering Machine 

■Activating & Canceling 
囚 Settings ♦ Call settings Answering 
machine ^ Setting ♦ On/Off 
' When り / 7, 固 appears in Standby . 

■Playing Messages 

因 Settings ♦ Call settings Answering 
machine ^ Recordings ♦ Select a message 

■Deleting Messages 

因 Settings ♦ Call settings 今 Answering 
machine ^ Recordings ♦ Highlight a message 
今回 （ Delete ) 今がぶ 


Text Entry 

Changing Text Entry Mode 

In a text entry window ，園* Select entry 
mode 



圏 

Kanji/Hiragana 

圆 

Double-byte Katakana 

圆 

Single-byte Katakana 

囚 

Double-byte Alphanumerics 

國 

Single-byte Alphanumerics 

D 

Double-byte Numbers 

陋 

Single-byte Numbers 

図 

Double-byte Symbols 

國 

Single-byte Symbols 

圈 

Pictograms 

圖 

Emoticons 

圆 

Hangul 

回 

Double-byte Alphabet (Lower case ) 

圆 

Single-byte Alphabet (Lower case ) 
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Messaging 

S! Mail & SMS 

■ S ! Mail 

Exchange messages of 30,000 single-byte 
or 15,000 double-byte characters ( approx .) 
with S ! Mail compatible SoftBank handsets 
or other devices via E - mail ; attach media 
or other files for multimedia messaging . 

■SMS 

Exchange up to 70 double -/ single-byte 
characters or 160 single-byte alphanumerics 
with SMS compatible SoftBank handsets . Use 
handset phone numbers as mail addresses . 

Sending Messages 

■ S ! Mail 

图今 Create new ♦ Recipient field 今 
Enter address ♦ Enter mail address 今 
Subject field 今 Enter subject 今 Attach 
field ^ Data Folder * Select a folder 今 
Select a file 今 Enter text field Enter 
message * 图 ( Send ) 

■SMS 

图今 Create new SMS ♦ Recipient field 
Enter number ♦ Enter phone number * 
Enter text field Enter message 今回 
( Send ) 

Receiving Messages 

In Standby , notification appears for new message . 
因 （ View ) 今 Select a folder 今 Select an 
incoming message 


Phone Book 

Phone Book Entry Items 

■Phone Number 

Save five numbers (32 bytes each ); USIM 
Card Phone Book entry limit varies by card . 

■ E-mail Address 

Save five addresses (128 bytes each ); USIM 
Card Phone Book character entry limit 
varies by card . 

Saving to Phone Book 

因今 Phone ♦ Create new entry ♦ Last 
name field Enter last name 今 First 
name field * Enter first name * Phone 
number field Enter number Select 
an icon 今 E-mail address field 今 Enter 
address Select an icon 今回 ( Save ) 

Editing Entries 

因今 Phone ♦ Phonebook Search and 
select an entry 今图 ( Edit ) 今 Edit items 
今回 （ Save ) 

Dialing via Phone Book 

因今 Phone ♦ Phonebook Search and 
select an entry 今 Highlight number 今 
因に all ) Voice call 


Voice Mail 

Activating Voice Mail 

因今 Settings 今 Call settings 今 Optional 
services ♦ Voice mail/Call forwarding ♦ Voice 
mail on ♦ Always (0 sec .) or No reply (5 to 30 
sec .) 

Playing Massages 

When a caller saves a Voice Mail message , 
a notification and 圏 appear in Standby . 

■When Notification Appears 
图 （ Play ) 今 Follow voice prompts 

■When Notification does not Appear 
Dial 1416 4^ I 1 /W に all) 今 Follow voice 
prompts 


Mobile Camera 

Capturing Still Images 

囚今 Camera ♦ Came な ♦ Use Display as 
viewfinder 因（の）今因 (Save ) 

Recording Video 

囚 * Camera Video camera Use Display 
as viewfinder 今因（邸今因個）今因 
( Save ) 


Media 

Playing Music 

因今 Media ♦ Music AH music ^ Select 
an item 

■Music Window ■Video Window 


■Music Window 



Creating Playlists 

因今 Media ♦ Music/Movie ^ Playlists 
今因 （ Menu ) 今 Create playlist ♦ Enter 
Playlist name 今 Select created Playlist 今 
因 （ Menu ) 今 Add * Files * Check files to 
save 今回 （ Save ) 

Playing Playlist 

因今 Media * Music/Movie Playlists ♦ 
Highlight a Playlist 今回 ( Play ) 
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Yahoo! 

Accessing Yahoo! 

因今 Select an item 

Using PC Site Browser 

因今 Yahoo ! ♦ PC site browser 
Homepage ^ 因 （ OK ) 今 Yes/No ^ Select 
an item 

Managing Files 

Opening Files 

因今 Data Folder ♦ Select a folder 今 
Select a file 

Formatting Memory Card 

因今 Settings ♦ Memory settings ♦ 
Memory card ♦ Format memory card ♦ 
Enter Phone Password 今因 （ OK ) ♦•たぶ 


Software Update 

Precaution 

Update may fail if battery is low ; charge 
battery beforehand 

Updating Software 

因 今 Tools ♦ Software update 今苗 ( Yes ) 
今 Read Terms of Use then イ ダ /* 台台 今 PIN 
Code entry field ^ Enter PIN Code 今因 
( OK ) 今因 （ OK ) 今 Update now 
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General Notes 


FCC RF Exposure Information 


Your handset is a radio transmitter and receiver. 

It is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits for exposure to radio frequency 
(RF) energy set by the Federal Communications 
Commission of the U.S. Government. 

The guidelines are based on standards that were 
developed by independent scientific organizations 
through periodic and thorough evaluation of 
scientific studies. The standards include a substantial 
safety margin designed to assure the safety of all 
persons, regardless of age and health. 

The exposure standard 干 or wireless handsets 
employs a unit of measurement known as the 
Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set 
by the FCC is 1.6W/kg. 

The tests are performed in positions and locations 
(e.g., at the ear and worn on the body) as required 
by the FCC for each model. The highest SAR value 
for this model handset when tested for use at the 
ear is 0.639 W/kg and when worn on the body, as 
described in this user guide, is 0.15 W/kg. 

Body-worn Operation; This device was tested for 
typical body-worn operations with the back of the 
handset kept 1.5 cm from the body. To maintain 
compliance with FCC RF exposure requirements, 
use accessories that maintain a 1.5 cm separation 
distance between the user's body and the back 
of the handset. The use of belt clips, holsters and 
similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly. 


The use of accessories that do not satisfy these 
requirements may not comply with FCC RF exposure 
requirements, and should be avoided. 

The FCC has granted an Equipment Authorization 
干 or this model handset with all reported SAR levels 
evaluated as in compliance with the FCC RF emission 
guidelines. SAR in 干 ormation on this model handset 
is on file with the FCC and can be found under the 
Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid 
after searching on FCC ID : A3LSWD740SC. 

Additional in 干 ormation on Specific Absorption 
Rates (SAR) can be found on the Cellular 
Telecommunications & Internet Association (CTIA) 
website at http://www.phonefacts.net. 
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European RF Exposure 
Information 

Your mobile device is a radio transmitter and 
receiver. It is designed not to exceed the limits 
for exposure to radio waves recommended 
by international guidelines. These guidelines 
were developed by the independent scientific 
organization ICNIRP and include safety margins 
designed to assure the protection of all persons, 
regardless of age and health. 

The guidelines use a unit of measurement known 
as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR 
limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest 
SAR value for this device when tested at the ear 
was 0.983 W/kg*. As mobile devices offer a range 
of functions, they can be used in other positions, 
such as on the body as described in this user 
guide. In this case, the highest tested SAR value is 
0.671 W/kg. 

As SAR is measured utilizing the devices highest 
transmitting power the actual SAR of this device 
while operating is typically below that indicated 
above. This is due to automatic changes to the 
power level of the device to ensure it only uses 
the minimum level required to reach the network. 

The World Health Organization has stated that 
present scientific information does not indicate 
the need for any special precautions for the use 
of mobile devices. They note that if you want 
to reduce your exposure then you can do so by 
limiting the length of calls or using a hands-free 
device to keep the mobile phone away from the 
head and body. 

* The tests are carried out in accordance with 
international guidelines for testing. 


Safety Precautions 

Use specified battery and Charger (sold 
separately) only. 

Non-spec け ied equipment use may cause battery 
to leak, overheat, burst or ignite, and may cause 
Charger to overheat, ignite, malfunction, etc. 

Do not disassemble, modify or solder 
handset or related hardware. 

May cause fire, injury, electric shock or malfunction. 
Battery may leak, overheat, burst or ignite. 
Modirying handsets is prohibited by the Radio Law 
and subject to a penalty. 

Do not expose handset or related 
hardware to liquids. 

Do not leave handset or related hardware wet 
after exposure to water, pet urine, etc., and do not 
charge wet battery. May cause overheating, electric 
shock, fire, injury or malfunction. Use them in an 
appropriate place properly. 

Do not charge battery in or expose 
handset or related hardware to extreme 
heat (e.g., near fire or sources of heat, in 
direct sunlight, inside vehicles, etc.). 

May cause warping/malfunction; battery may 
leak, overheat, ignite or burst. Handset or related 
hardware may become hot to the touch, leading to 
burn injuries, etc. 

Do not force battery/Charger into handset. 
Check the direction and retry. 

Battery may leak, overheat, burst, ignite, etc. 
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Customer Service 


For SoftBank handset or service information, call General Information. For repairs, call 
Customer Assistance. 


SoftBank Mobile Customer Center 


SoftBank Mobile Global Call Center 

From a SoftBank handset, dial 157 for General 
Information, or 113 for Customer Assistance, 
toll free 


From outside Japan, dial + 81 - 3 - 5351-3491 
(Please take care to dial correctly. International 
charges will apply.) 


Call these numbers toll free from landlines. 


Subscription Areas 

Contact 

Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, 
Miyagi, Fukushima, N i igata, Tokyo, 
Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, 
Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, 
Ishikawa, Fukui 

General Information 

@ 0088 -240-157 

Customer Assistance 

@ 0088-240-113 

Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka 

General Information 

0088 -241-157 

Customer Assistance 

0088-241-113 

Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, 
Wakayama 

General Information 

卷0088 -242-157 

Customer Assistance 

@ 0088-242-113 

Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, 
Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, 
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, 
Miyazaki, Kagoshima, Okinawa 

General Information 

0088 -250-157 

Customer Assistance 

0088 -250-113 
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お問い合わせ先 

お困りのときや、ご不明な点などびございました5、お気軽に下記お問い合わせ先までご連絡ください。 
番号はお間違いのないよラにおかけ < ださい。 


ソフトバンク携帯電話か5 


ソフトバンクモバイルお客さまセンター 

総合案内 

1已7(無料） 

紛失 • 故障受付 

113撫料） 


ソフトバンクモバイル国際コールセンター 

海外からの 
お問い合わせ 
および盗難 • 紛失 
のご連絡 

+81 -3 -已3己1 -3491 (有料） 


一般電話か5 


ご契約地域 

お問い合わせ先 

北海道 • 青森県 • 秋田県 • 岩手県 • 山形県 • 宮城県 • 福島県 • 
新漏県 • 東京都 • 巧蔚1腸 • 千葉県 • 埼玉県 • 茨城県 • 栃木県- 
群馬県 • 山梨県 • 長野県 • 富山県•石川県 • 福井県 

総合案内 

(^ ii ) 0088 -240-1 已7 (無料） 

紛失•故障受付 

斬0088 -240-1 13撫料） 

愛知県 • 岐阜県 • =重県 • 静岡県 

総合案内 

(^ ii ) 0088 -241-1 已7 (無料） 

紛失 • 故障受付 

徊 0088 -241-1 13撫料） 

大阪府 • 兵庫県 • 京都府 • 奈良県 • 滋賀県 • 和歌山県 

総合案内 

(^ ii ) 0088 -242-1 已7 (無料） 

紛失 • 故障受付 

私 レ）0088 -242-1 13撫料） 

広島県-岡山県•山□県-鳥取県-島根県-徳島県-香川県- 
愛媛県 • 高知県 • 福岡県 • 佐賀県 • 長崎県 • 大分県 • 熊本県 • 
宮崎県 • 鹿児島県 • 沖縄県 

総合案内 

(^ ii ) 0088 -2 已 0-1 已7 (無料） 

紛失 • 故障受付 

(^ ii ) 0088 -2 已 0-1 13(無料） 
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So れ Bank 740 SC 使い方ガイド 


-本書の内容の一部でち無断転載するこ 
とは禁止されております。 

-本書の内容は将来、予告なしに変更する 
ことがございます。 

. 本書の内容については万全を期してお 
りますが、万一ご不審な点や記載漏れな 
どお気づをの点がございましたらお問 
い合わせ先 (ep.i18) までご連絡くだ 
さい。 

-乱 T、 落 T はお取り替えいたします。 


2010年1月第4版発行 
ソフト/ Vンクち/ Vイル株式を社 


ご不明な点はお求めにな5れた 
ソフトバンク携帯電話取扱店に 
ご相談ください。 


ノ 


機種名： So れ Bank 740 SC 

製造元： Samsung 曰 ectronics Co.,Ltd. 



SoftBank 740SC 


starter Guide 使いちガイド 


を) 


打\’ィ1レ' U ウイ日ル々ット] -3 

巧技' PHS の U 甘イクルにご田方を。 


携帯電話 ‘ PHS 事業ちは、環境を保護し貴重な資源を再利用ずるために、お客様が不要となってお持ちになる 
電話機•電ミ也•充電器をブランド•メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 
※回収した電話機•電池•充電器はリサイクルずるためご返巧でをません。 

《プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。 
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